02014180110030048 



ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1418 


1 Οκτωβρίου 2003 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 37393/2028 

Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον 

από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2του Ν. 2077/1992 «Κύρω¬ 
ση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ....» (Α' 136) και 
τιςδιατάξειςτουάρθρου ΙτουΝ. 1338/83«Εφαρμογήτου 
Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή 
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προ¬ 
βλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» 
(Α' 70) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγ¬ 
χρονισμό κοίτην ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 
1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α' 137) 
και των άρθρων 9 και 13 του Π. Δ/τος 437/85 «Καθορισμός 
και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(Α' 157). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 14 (παράγρ. 2), 28, 29, και 
30 του Ν. 1650/86 «Για τη προστασία του Περιβάλλοντος» 
(ΑΊ60) όπωςτο άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 
(παράγρ. 12) του Ν. 1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101) και στη 
συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου τροποποιή¬ 
θηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 
1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λπ.» 
(Α 91). 

4. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 377/1993 «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 
91/368/ΕΟΚ ... σχετικά με τις μηχανές» (Α' 160), όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/1996 (Α' 12). 

5. Τις διατάξεις της 3354/91 υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότη¬ 
τας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον 
υποχρεωτικό τομέα» (Β' 149). 


6. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 84 και ΙΙΟτου Ν. 2696/ 
1999 «Για την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(Κ.Ο.Κ.)» (Α' 57). 

7. Τις διατάξεις της ΕΗ3/0/15516/4-5-81 «Διαδικασία 
εγκρίσεως τύπου των μηχανημάτων έργων για την κυκλο¬ 
φορία τους στην Ελλάδα» (Β' 258). 

8. Την οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου¬ 
λίου και του Συμβουλίου της 8ης Μάίου 2000 «για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 
με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό 
προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (ΕΕΕ 162/1/3-7- 
2000 ). 

9. Τις διατάξειςτου άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α' 137), όπως αυτό 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παράγρ. 2α) του Ν. 
2469/1997 (Α' 38). 

10. Την ΔΙΔΚ-Φ. 1/2/13776/2003 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Δι¬ 
οίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέ¬ 
ντρωσης» (Β' 985), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/ 
Φ.1/2/14145/2003 (ΦΕΚ 1000 Β). 

11. Την 485/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (Β' 1484), αποφασί¬ 
ζουμε: 

Άρθρο 1 
Σκοπός. 

Με αυτή την υπουργική απόφαση αποσκοπείται η 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 (παρ. 2) του Ν. 
1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) και συγχρόνως η συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/14/ΕΚτου Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8 Μάίου 2000» για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχε¬ 
τικά με την εκπομπή του θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», που 
έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΕ 162/1/3-7- 
2000), ώστε με τον καθορισμό προτύπων εκπομπής θο¬ 
ρύβου, των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
με τα πρότυπα αυτά, της σήμανσης, του τεχνικού φακέλ- 
λου και της συλλογής δεδομένων σχετικά με το θόρυβο 
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που εκπέμπεται στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς 
χρήση σε εξωτερικούς χώρους να περιορίζονται οι δυ¬ 
σμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, και να προάγεται 
η προστασία της ανθρώπινης υγείας, η ποιότητα ζωής και 
η ομαλή λειτουργία της αγοράς. 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής. 

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στον εξοπλισμό 
προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους που περιγράφεται 
στα άρθρα 8 και 9 της παρούσας και ορίζεται στο παράρ¬ 
τημα I αυτής. Η απόφαση αυτή καλύπτει μόνο τον εξοπλι¬ 
σμό που διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία 
υπό μορφή ενιαίων μονάδων καταλλήλων για τη χρήση 
για την οποία προορίζονται. 

2. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης: 

α) παρελκόμενα χωρίς κινητήρα που διατίθενται στην 
αγορά ή τίθενται σε λειτουργία μεμονωμένα, εκτός των 
χειροκατευθυνόμενων συσκευών θραύσης σκυροδέμα¬ 
τος και αεροσφυρών και των υδραυλικών σφυρών. 

β) όλος ο εξοπλισμός που προορίζεται για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων ή προσώπων στο οδικό δίκτυο, ή σιδηρο¬ 
δρομικούς ή αεροπορικώς ή μέσω των εσωτερικών πλω¬ 
τών οδών, 

γ) ο εξοπλισμός που έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί 
ειδικά για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση ή για τις υπη¬ 
ρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

Άρθρο 3 
Έννοια όρων. 

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται 
ως: 

1) «εξοπλισμός προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» 
κάθε μηχανή όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρ¬ 
θρου αυτού, η οποία είτε είναι αυτοκινούμενη είτε είναι 
δυνατόν να κινηθεί και η οποία, ανεξαρτήτως της(των) κι- 
νητήριας(-ων) διάταξης(-εων) της, προορίζεται, ανάλογα 
με τον τύπο της, να χρησιμοποιείται στο ύπαιθρο και συμ¬ 
βάλλει στην έκθεση σε θορύβους από το περιβάλλον. Η 
χρήση εξοπλισμού σε χώρο που δεν επηρεάζει ή επηρεά¬ 
ζει αμελητέα τη μετάδοση του ήχου (για παράδειγμα κά¬ 
τω από τέντες, κάτω από υπόστεγα προστασίας από βρο¬ 
χή ή εντός οικοδομών) θεωρείται ως χρήση στο ύπαιθρο. 
Στον ανώτερο εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται και ο εξο¬ 
πλισμός χωρίς κινητήρα, για βιομηχανική ή περιβαλλοντι¬ 
κή εφαρμογή, ο οποίος προορίζεται, ανάλογα με τον τύ¬ 
πο του, να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους και 
συμβάλλει στην έκθεση σε θορύβους από το περιβάλλον. 
Όλοι οι ανωτέρω τύποι εξοπλισμού καλούνται στο εξής 
«εξοπλισμός»· 

2) «μηχανή»: 

- ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους τμημάτων ή 
οργάνων, από τα οποία τουλάχιστον ένα κινητό και ενδε¬ 
χομένως, ένα σύνολο διατάξεων ενεργοποίησης, κυκλω¬ 
μάτων χειρισμού και ισχύος κ.λπ., συνενωμένων σε ενιαίο 
όλο με σκοπό συγκεκριμένη εφαρμογή, ιδίως για τη μετα¬ 
ποίηση, την επεξεργασία, τη μετακίνηση και την προετοι¬ 
μασία ενός υλικού, 

- ένα σύνολο μηχανών οι οποίες έχουν διαταχθεί και ο 
χειρισμός τους γίνεται έτσι ώστε να λειτουργούν σε συ- 
σχέτιση μεταξύ τους, με σκοπό την επίτευξη ενός και του 
αυτού αποτελέσματος. 


- ο εναλλάξιμος εξοπλισμός που τροποποιεί τη λειτουρ¬ 
γία μιας μηχανής, και διατίθεται στην αγορά με σκοπό να 
συναρμολογηθεί επί μιας μηχανής ή επί σειράς διαφορε¬ 
τικών μηχανών ή σε έναν ελκυστήρα από τον ίδιο το χειρι¬ 
στή, εφόσον ο εν λόγω εξοπλισμός δεν είναι ανταλλακτι¬ 
κό ή εργαλείο. 

3) «διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης» οι δια¬ 
δικασίες που προβλέπονται στα παραρτήματα V έως VIII 
και οι οποίες βασίζονται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ. 

4) «σήμανση» η επίθεση επί του εξοπλισμού ορατής, ευ¬ 
ανάγνωστης και ανεξίτηλης σήμανσης ΘΕ όπως ορίζεται 
στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ, συνοδευόμενης από την ανα¬ 
γραφή της εγγυημένης στάθμης ακουστικής ισχύος. 

5) «στάθμη ακουστικής ισχύος Ι_\Λ/Α» η Α-σταθμισμένη 
στάθμη ακουστικής ισχύος σε όΒ ως προς 1 ρ\Λ/, όπως 
ορίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα 130 3744:1955 και 130 
3746:1995. 

6) «μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος» η στάθμη 
ακουστικής ισχύος που καθορίζεται με τις μετρήσεις που 
εκτίθενται στο παράρτημα III 1 οι μετρούμενες τιμές είναι 
δυνατόν να καθορίζονται είτε από ένα μηχάνημα αντιπρο¬ 
σωπευτικό του τύπου του εξοπλισμού είτε από το μέσο 
όρο αριθμού μηχανημάτων. 

7) «εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος» η στάθμη 
ακουστικής ισχύος που καθορίζεται σύμφωνα με τις απαι¬ 
τήσεις του παραρτήματος III, στην οποία συμπεριλαμβά- 
νονται οι αβεβαιότητες λόγω διακύμανσης της παραγω¬ 
γής και των διαδικασιών μέτρησης, και περί της οποίας ο 
κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός 
του, επιβεβαιώνουν ότι, σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα 
τεχνικά μέσα που αναφέρονται στον τεχνικό φάκελο, δεν 
σημειώνεται υπέρβασή της. 

8) «κατασκευαστής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
είναι υπεύθυνο για το σχεδίασμά, την κατασκευή και την 
επισήμανση κάθε εξοπλισμού προς χρήση κατά την έν¬ 
νοια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού προκειμένου 
να διατεθεί στο εμπόριο με το όνομά του, ανεξάρτητα από 
το κατά πόσον οι ενέργειες αυτές, αναλαμβάνονται από 
το ίδιο πρόσωπο ή από τρίτον για λογαριασμό του. 

Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών ισχύουν επίσης 
για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συναρμολογεί, 
συσκευάζει επεξεργάζεται, ανακαινίζει ή/και επισημαίνει 
ένα ή περισσότερα προκατασκευασμένα προϊόντα ή/και 
προορίζει αυτά για εξοπλισμό προς χρήση προκειμένου 
να διατεθούν στο εμπόριο με το όνομά του. 

9) «προορισμός»: η χρήση για την οποία προορίζεται ο 
εξοπλισμός προς χρήση σύμφωνα με τα στοιχεία που δί¬ 
νει ο κατασκευαστής στην επισήμανση, τις οδηγίες χρή- 
σεως ή/και το διαφημιστικό υλικό. 

10) «Διάθεση στην αγορά», η κυκλοφορία για πρώτη φο¬ 
ρά ενός τύπου εξοπλισμού στην εσωτερική αγορά ή στην 
αγορά άλλου Κράτους-Μέλουςτης Ευρωπαϊκής Ενωσης 
με απώτερο στόχο τη διανομή και χρήση του σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η διάθεση μπορεί να γίνεται είτε 
επί πληρωμή είτε δωρεάν. 

11) «θέση σε λειτουργία» η πρώτη χρησιμοποίηση του 
προϊόντος από τον τελικό χρήστη μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. 

12) «αρμόδια αρχή» για την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης ορίζεται το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ [Γενική Δ/νση 
Περιβάλλοντος (Δ/νση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και θο¬ 
ρύβου (ΕΑΡΘ)] και Γενική Γραμματεία Δημ. Έργων (Υπη¬ 
ρεσία Μηχανημάτων Έργων)] και το Υπουργείο Ανάπτυ- 
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ξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - 3η Κλαδική Δ/νση 
Βιομηχανικής Πολιτικής και Γ ενική Γ ραμματεία Κατανα¬ 
λωτή) όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα επί μέρους 
άρθρα της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά. 

1. Ο εξοπλισμός διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λει¬ 
τουργία μόνον εφόσον συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης, φέρει τη σήμανση ΟΕ, ανα¬ 
γράφει την εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, και συνο¬ 
δεύεται από δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης σύμφωνα με τα 
επόμενα άρθρα. 

Ειδικότερα: 

α) ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσω¬ 
πός του υποχρεούνται στο πλαίσιο εφαρμογής της πα¬ 
ρούσας να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ώστε: 

- ο εξοπλισμός να πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 
σχετικά με τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον, 

- οι αναφερόμενες στο άρθρο 5 διαδικασίες αξιολόγη¬ 
σης της συμμόρφωσης να έχουν ολοκληρωθεί, 

- ο εξοπλισμός, να φέρει τη σήμανση ΟΕ να αναγράφει 
την εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος και να συνοδεύε¬ 
ται από δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης όπως προβλέπεται 
στα άρθρα 7 και 6 αντίστοιχα της παρούσας απόφασης.. 

β) Εάν ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρό- 
σωποςτου δεν είναι εγκατεστημένοι στη χώρα, τις ως άνω 
υποχρεώσεις υπέχει οποιοσδήποτε διαθέτει στην αγορά 
ή θέτει σε λειτουργία τον εν λόγω εξοπλισμό . 

2. Ο εξοπλισμός που φέρει τη σήμανση ΟΕ και την έν¬ 
δειξη της εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος και συ¬ 
νοδεύεται από τις δηλώσεις της ΕΚ συμμόρφωσης σύμ¬ 
φωνα με τα παραπάνω, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 5 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης. 

1. Προτού διατεθεί στην αγορά ή τεθεί σε λειτουργία 
οποιοσδήποτε εξοπλισμός, ο κατασκευαστής ή ο εξου¬ 
σιοδοτημένος εκπρόσωπός του οφείλει: 

α) να υποβάλλει κάθε τύπο εξοπλισμού από τους ανα- 
φερόμενους στο άρθρο 8 της παρούσας, σε μία από τις 
ακόλουθες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης: 

- είτε στον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής με αξιο¬ 
λόγηση του τεχνικού φακέλου και στην περιοδική διαδι¬ 
κασία ελέγχου που αναφέρεται στο παράρτημα VI, 

- είτε στη διαδικασία επαλήθευσης ανά μονάδα που 
αναφέρεται στο παράρτημα VII, 

- είτε στη διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότη¬ 
τας που αναφέρεται στο παράρτημα VIII. 

β) να υποβάλλει κάθε τύπο εξοπλισμού από τους ανα- 
φερόμενους στο άρθρο 9 της παρούσας, στην διαδικασία 
εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής που προβλέπεται 
στο Παράρτημα V. 

2. Η αρμόδια Υπηρεσία Περ/ντοςτου ΥΠΕΧΩΔΕ σε συ¬ 
νεργασία με την αρμόδια υπηρεσία (Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας - 3η Κλαδική Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής) 
του Υπουργείου Ανάπτυξης παρέχει μετά από αιτιολογη¬ 
μένη αίτηση της Επιτροπής Ε.Κ. ή άλλου κράτους-μέλους 
κάθε πληροφορία που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικα¬ 
σία αξιολόγησης της συμμόρφωσης για ένα τύπο εξοπλι¬ 
σμού και ιδίως τον τεχνικό φάκελλο που προβλέπεται στο 


Παράρτημα V (παραγ.3), το Παράρτημα VI (παραγ.3), το 
Παράρτημα VII (παραγ.2) και το Παράρτημα VIII (πα- 
ραγ.3.1. και 3.3.). 

Άρθρο 6 

Δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης. 

1. Ο κατασκευαστής εξοπλισμού, ή ο εξουσιοδοτημέ¬ 
νος εκπρόσωπός του, συντάσσει δήλωση ΕΚ συμμόρφω¬ 
σης για κάθε τύπο εξοπλισμού με την οποία πιστοποιείται 
ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης. 

Το ελάχιστο περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης συμ¬ 
μόρφωσης καθορίζεται στο παράρτημα II. 

2. Όταν ο εξοπλισμός διατίθεται στην αγορά ή τίθεται 
σε λειτουργία εντός της χώρας η αρμόδια αρχή μπορεί να 
απαιτεί η δήλωση συμμόρφωσης να είναι συντεταγμένη ή 
μεταφρασμένη στα ελληνικά ή σε κάποια άλλη από τις επί- 
σημη(-ες) γλώσσα(-ες) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

3. Ο κατασκευαστής εξοπλισμού ή ο εκπρόσωπός του, 
διατηρούν υπόδειγμα της δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης επί 
δέκα έτη μετά την τελευταία ημερομηνία παραγωγής του 
εξοπλισμού μαζί με τον προβλεπόμενο στο παράρτημα V 
σημείο 3, παράρτημα VI σημείο 3, παράρτημα VII σημείο 
2, παράρτημα VIII3.1 και 3.3, τεχνικό φάκελο. 

4. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσω¬ 
πός του αποστέλλει αντίγραφο της δήλωσης ΕΚ συμμόρ¬ 
φωσης για κάθε τύπο εξοπλισμού στην κατά περίπτωση 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 
3 (παρ.12) της παρούσας απόφασης, προκειμένου αυτή 
νατό διαβιβάσει στην Επιτροπή Ευρ. Κοινοτήτων. 

5. Η ως άνω αρμόδια υπηρεσία είναι δυνατόν μετά από 
αίτησή της στην Επιτροπή Ευρ.Κοινοτήτων, να λαμβάνει 
κάθε σχετικό δεδομένο που κατέχει η Επιτροπή Ε.Κ. κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 16 (παρ.1 και 2) της οδηγίας 
2000/14/Ε.Κ. 

Άρθρο 7 

Σήμανση. 

1. Ο εξοπλισμός που πληροί τις διατάξεις της παρού¬ 
σας απόφασης πρέπει κατά τη διάθεσή του στην αγορά ή 
τη θέση του σε λειτουργία να φέρει τη σήμανση ΟΕ συμ¬ 
μόρφωσης. Η σήμανση αυτή αποτελείται από τα αρχικά 
«ΟΕ», υπό τη μορφή που εμφαίνεται στο παράρτημα IV. 

2. Η σήμανση ΟΕ συνοδεύεται από την ένδειξη της εγ¬ 
γυημένης στάθμης ακουστικής ισχύος σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα IV. 

3. Η σήμανση συμμόρφωσης ΟΕ και η ένδειξη της εγ¬ 
γυημένης στάθμης ακουστικής ισχύος επιτίθεται κατά 
τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο σε κάθε τύπο 
εξοπλισμού. 

4. Απαγορεύεται η επικόλληση σημάνσεων ή επιγρα¬ 
φών επί του εξοπλισμού οι οποίες είναι πιθανόν να είναι 
παραπλανητικές ως προς την έννοια ή τη μορφή της σή¬ 
μανσης ΟΕ ή την αναγραφόμενη εγγυημένη στάθμη 
ακουστικής ισχύος. Τυχόν άλλη σήμανση επιτρέπεται να 
τίθεται επί του εξοπλισμού, εφόσον δεν ελαττώνει την 
ευκρίνεια και το ευανάγνωστο της σήμανσης ΟΕ και 
της αναγραφομένης εγγυημένης στάθμης ακουστικής 
ισχύος. 

5. Εφόσον ο εξοπλισμός διέπεται και από άλλες διατά¬ 
ξεις της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν σε άλλα θέ¬ 
ματα, αλλά προβλέπουν και την επίθεση της σήμανσης 
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ΟΕ, η εν λόγω σήμανση αναφέρει ότι ο εξοπλισμός πλη¬ 
ροί επίσης τις διατάξεις αυτών των άλλων νομοθετημά- 
των. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα νομο- 
θετήματα αυτά επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη 
διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέγει το καθεστώς 
που θα εφαρμόσει, η σήμανση ΟΕ αναφέρει ότι ο εξοπλι¬ 
σμός πληροί τις διατάξεις μόνο των νομοθετημάτων που 
εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα 
ως άνω νομοθετήματα πρέπει να περιλαμβάνονται στα 
έγγραφα, ενδείξεις ή οδηγίες χρήσεως που, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία, συνοδεύουν τον εν λόγω εξοπλισμό. 

Άρθρο 8 

Εξοπλισμός που υπόκειται σε όρια θορύβου. 

Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλι¬ 
σμού που απαριθμείται παρακάτω δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος 
που ορίζεται στον παρακάτω πίνακα οριακών τιμών: 

- αναβατόρια για δομικά υλικά (με κινητήρα εσωτερικής 
καύσης) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 3, μέτρηση: παράρτημα 
III. Β.3 

- συμπιεστές (μόνο δονούμενοι και μη δονούμενοι οδο¬ 
στρωτήρες, δονούμενες πλάκες και δονούμενοι κριοί) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 8, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.8 

- αεροσυμπιεστές (< 350 I<\Λ/) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 9, μέτρηση: παράρτημα 
III. Β.9 

- χειροκατευθυνόμενες συσκευές θραύσης σκυροδέ¬ 
ματος και αερόσφυρες 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 10, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.10 

- βαρούλκα δομικών κατασκευών (με κινητήρα εσωτερι¬ 
κής καύσης) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 12, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.12 

- προωθητές (< 500 I<\Λ/) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 16, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.16 

- ανατρεπόμενα οχήματα (< 500 I<\Λ/) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 18, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.18 

- εκσκαφείς, υδραυλικοί ή με συρματόσχοινα (< 500 

κνν) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 20, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.20 

- εκσκαφείς -φορτωτές(< 500 I<\Λ/) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 21, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.21 

- ισοπεδωτές (< 500 ΙάΛ/) 


Ορισμός: παράρτημα I σημείο 23, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.23 

- συγκροτήματα υδραυλικής ισχύος 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 29, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.29 

- συμπιεστές για χώρους ταφής απορριμάτων - τύπου 
φορτωτή με κάδο (< 500 I<\Λ/) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο31, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.31 

- χλοοκοπτικές μηχανές (εξαιρείται 

- ο γεωργικός και 

- δασικός εξοπλισμός και οι συσκευές πολλαπλών ρή¬ 
σεων των οποίων ο βασικός κινητήρας διαθέτει εγκατε¬ 
στημένη ισχύ μεγαλύτερη από 20 Κ\Λ/) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 32, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.32 

- μηχανές ξακρίσματος χλοοτάπητα/μηχανές ξακρί- 
σματος παρυφών χλοοτάπητα 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 33, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.33 

- ανυψωτικά μηχανήματα με κινητήρα εσωτερικής καύ¬ 
σης, αντισταθμιζόμενα (εξαιρούνται τα «λοιπά αντισταθ¬ 
μιζόμενα ανυψωτικά οχήματα» όπως ορίζονται στο πα¬ 
ράρτημα I, αριθμ. 36, δεύτερη περίπτωση, με ονομαστική 
ανυψωτική ικανότητα όχι μεγαλύτερη των 10 τόνων) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 36, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.36 

- φορτωτές (< 500 (κ\Λ/) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 37, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.37 

- κινητοί γερανοί 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 38, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.38 

- μοτοσκαπτικές φρέζες (< 31<\Λ/) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 40, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.40 

- διαστρωτήρες οδοποιίας (ΐίηίεΙίθΐ') (εξαιρούνται οι δια- 
στρωτήρες οδοποιίας εφοδιασμένοι με πήχεις υψηλής 
εξομάλυνσης) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο41, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.41 

- ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ισχύος (< 400 I<\Λ/) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 45, μέτρηση: παράρτημα 

III.Β.45 

-πυργογερανοί 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 53, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.53 

- ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συγκόλλησης 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 57, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.57 
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Καθαρή εγκαταστημένη 
ισχύς Ρ σε Κ \Ν 

Επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος Ι_ννΑ σε 
άΒ/1 ρ\Λ/ 

Είδος εξοπλισμού 

Ηλεκτρική ισχύς ΡθΙ ( 1) 
σε Κ\Λ/ 

Μάζα συσκευής ητ σε 

Κ9 

Πλάτος κοπής Ι_ σε ογπ 

Κατά την φάση 1 από 3 
Ιανουάριου 2002 

Κατά την φάση II από 3 
Ιανουάριου 2006 

Συμπιεστές 

(δονούμενοι 

Ρ<8 

108 

105 

οδοστρωτήρες και 

8<Ρ<70 

109 

106 

δονούμενες πλάκες και 
δονούμενοι κριοί) 

Ρ>70 

89 + 11 | 9 Ρ 

86+11 Ι9Ρ 

Ερπυστριοφόροι 

προωθητές, 

ερπυστριοφόροι 

Ρ<55 

106 

103 

φορτωτές, 

ερπυστριοφόροι 

εκσκαφείς-φορτωτές 

Ρ>55 

87 + 11 Ι9Ρ 

84 + 11 Ι9Ρ 

Τροχοφόροι 

προωθητές, 

Ρ<55 

104 

101 

τροχοφόροι εκσκαφείς- 
φορτωτές, 
ανατρεπόμενα 
οχήματα, ισοπεδωτές, 
συμπυκνωτές για 
χώρους ταφής 
απορριμμάτων τύπου 
φορτωτή, 
αντισταθμιζόμενα 
ανυψωτικά οχήματα με 
κινητήρα εσωτερικής 
καύσης, κινητοί 
γερανοί, συμπιεστές 
(μη δονούμενοι 
οδοστρωτήρες), 
διαστρωτήρες 
οδοποιίας, 
συγκροτήματα 
υδραυλικής ισχύος 

Ρ >55 

85 + 11 Ι 9 Ρ 

82 + 11 Ι 9 Ρ 


(1) ΡθΙ για τα ηλεκτροτταραγωγά ζεύγη συγκόλλησης: το συμβατικό ρεύμα συγκόλλησης επι την συμβατική 
τάση φορτίου για την χαμηλότερη τιμή του συντελεστή απόδοσης που παρέχει ο κατασκευαστής . 

ΡθΙ για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη η καθαρή ισχύς σύμφωνα με το πρότυπο 180 8528-1:1993 σημείο 
13.3.2. 

<2) Ενδεικτικά αριθμητικά στοιχεία. Τα οριστικά θα εξαρτηθούν από την τροποποίηση της οδηγίας βάσει της 
έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ .Σε περίπτωση που δεν 
υπάρξει τροπολογία στη φάση II θα εξακολουθήσουν να ισχύουν τα αριθμητικά στοιχεία της φάσης I. 

Η επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος στρογγυλεύεται στην πλησιέστερη ακέραια τιμή (αν το 
κλασματικό μέρος είναι μικρότερο του 0.5, στρογγυλεύεται προς τα κάτω ειδάλλως προς τα πάνω.) 
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Καθαρή εγκαταστημένη 

Επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος Ι_\λ/Α σε 


ισχύς Ρ σε 1<νν 

άΒ/1 ρνν 


Είδος εξοπλισμού 

Ηλεκτρική ισχύς ΡθΙ (1) 
σε Κνν 

Κατά την φάση 1 από 3 

Κατά την φάση II από 3 


Μάζα συσκευής πι σε 

Ι<9 

Πλάτος κοπής 1 σε στη 

Ιανουάριου 2002 

Ιανουάριου 2006 


ϋΒΗΒΒ 

Ρ<15 

96 

93 

Εϋϋϋΐ 

Ρ>15 

83+1ΙΙ 9 Ρ 

80 + 1 ΙΙ 9 Ρ 

Χειροκατευθυνόμενες 
συσκευές θραύσης 
σκυροδέματος και 
αεροσφύρες 

πι<15 

107 

105 

15<πι<30 

94+1119τη 

92+11 191 Τ 1 

τη>30 

96+111οτη 

94+11 ί 9 τη 

Πυργογερανοί 


98 +ΙΙΙ 9 Ρ 

96+Ι9Ρ 

Ηλεκτροπαραγωγά 

Ζεύγη συγκόλλησης και 
ηλεκτροπαραγωγά 
ζεύγη ισχύος 

Ρθί<2 

97+19 ΡβΙ 

95+ 19 ΡβΙ 

2< ΡθΙ<10 

98+19 ΡθΙ 

96+ 19 ΡβΙ 

10> ΡθΙ 

97+19 ΡθΙ 

95+ 19 ΡβΙ 

Αεροσυμπιεστές 

Ρ<15 

99 

97 

Ρ>15 

97+2Ι9Ρ 

95+2Ι9Ρ 

Χλοοκοπτικές μηχανές, 
μηχανές ξακρίσματος 
χλοοτάπητα, μηχανές 
ξακρίσματος παρυφών 
χλοοτάπητα 

Ι_<50 

96 

94 <2) 

50<Ι_<70 

100 

98 

70<Ι_<120 

100 

98 <2) 

Ι _>120 

105 

103 <2) 


(1) ΡθΙ για τα ηλεκτροτταραγωγά ζεύγη συγκόλλησης: το συμβατικό ρεύμα συγκόλλησης επι την 
συμβατική τάση φορτίου για την χαμηλότερη τιμή του συντελεστή απόδοσης που παρέχει ο κατασκευαστής . 

ΡθΙ για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη η καθαρή ισχύς σύμφωνα με το πρότυπο 180 8528-1:1993 σημείο 
13.3.2. 

<2) Ενδεικτικά αριθμητικά στοιχεία. Τα οριστικά θα εξαρτηθούν από την τροποποίηση της οδηγίας βάσει της 
έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ .Σε περίπτωση που δεν 
υπάρξει τροπολογία στη φάση II θα εξακολουθήσουν να ισχύουν τα αριθμητικά στοιχεία της φάσης I. 

Η επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος στρογγυλεύεται στην πλησιέστερη ακέραια τιμή (αν το 
κλασματικό μέρος είναι μικρότερο του 0.5, στρογγυλεύεται προς τα κάτω ειδάλλως προς τα πάνω.) 
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Άρθρο 9 

Εξοπλισμός υποκείμενος μόνο σε επισήμανση 
ως προς το θόρυβο. 

Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του κατωτέρω 
εξοπλισμού υπόκειται μόνο σε επισήμανση όσον αφορά 
το θόρυβο: 

- ανυψωτικές εξέδρες με μηχανές εσωτερικής καύσης 
Ορισμός: παράρτημα I σημείο 1, μέτρηση: παράρτημα 

ΙΙΙ.Β.1 

- περιστροφικοί εκθαμνωτές 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 2, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.2 

- αναβατώρια για δομικά υλικά (με ηλεκτρικό κινητήρα) 
Ορισμός: παράρτημα I σημείο 3, μέτρηση: παράρτημα 

III.Β.3 

- μηχανικές πριονοκορδέλλες εργοταξίων 
Ορισμός: παράρτημα I σημείο 4, μέτρηση: παράρτημα 

III.Β.4 

- δισκοπρίονα εργοταξίων 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 5, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.5 

- φορητά αλυσοπρίονα 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 6, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.6 

- οχήματα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση και για αναρ¬ 
ρόφηση 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 7, μέτρηση: παράρτημα 
III. Β.7 

- μηχανήματα συμπύκνωσης (μόνο εκρηκτικοί κριοί) 
Ορισμός: παράρτημα I σημείο 8, μέτρηση: παράρτημα 

III.Β.8 

- αναμεικτήρες σκυροδέματος ή κονιάματος 
Ορισμός: παράρτημα I σημείο 11, μέτρηση: παράρτημα 

ΙΙΙ.Β.11 

- βαρούλκα δομικών κατασκευών (με ηλεκτρικό κινητή¬ 
ρα) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 12, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.12 

- μηχανήματα μεταφοράς και εκτόξευσης σκυροδέμα¬ 
τος και κονιάματος 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 13 , μέτρηση: παράρτη- 
μα III.Β. 13 

- μεταφορικές ταινίες 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 14, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.14 

- εγκαταστάσεις ψύξης επί οχημάτων 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 15, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.15 

- εξοπλισμός γεωτρήσεων 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 17, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.17 

- μηχανήματα για την πλήρωση και εκκένωση βυτιοφό¬ 
ρων ή σιλοφόρων οχημάτων 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 19, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.19 

- δοχεία ανακύκλωσης γυαλιού 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 22, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.22 

- μηχανές ξακρίσματος χόρτων/μηχανές ξακρίσματος 
παρυφών 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 24, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.24 

- ψαλίδες φυτικών φρακτών 


Ορισμός: παράρτημα I σημείο 25, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.25 

- οχήματα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 26, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.26 

- μηχανήματα εκτόξευσης ύδατος υψηλής πίεσης 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 27, μέτρηση: παράρτημα 

III.Β.27 

- υδραυλικές σφύρες 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 28, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.28 

- κοπτικά αρμών 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 30, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.30 

- φυσητήρες φύλλων 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 34, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.34 

- συλλεκτήρες φύλλων 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 35, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.35 

- ανυψωτικά οχήματα, - ανυψωτικά οχήματα με κινητή¬ 
ρα εσωτερικής καύσης, αντισταθμιζόμενα (μόνο «λοιπά 
αντισταθμιζόμενα ανυψωτικά οχήματα» όπως ορίζονται 
στο παράρτημα I αριθμ. 36 δεύτερη περίπτωση, με ονο¬ 
μαστική ανυψωτική ικανότητα όχι μεγαλύτερη των δέκα 
τόνων) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 36, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.36 

- κινητά δοχεία απορριμάτων 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 39, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.39 

- διαστρωτήρες οδοποιίας (ίίηίεΙίθΐ'ε) (εφοδιασμένοι με 
πήχεις υψηλής εξομάλυνσης) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 41, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.41 

- εξοπλισμός πασσαλόπηξης 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 42, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.42 

- μηχανήματα τοποθέτησης σωλήνων 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 43, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.43 

- ερπυστριοφόρα οχήματα διαμόρφωσης πίστας χιονο¬ 
δρομιών 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 44, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.44 

- ηλεκτρογεννήτριες (400 Ι<\Λ/) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 45, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.45 

- μηχανοκίνητα σάρωθρα 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 46, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.46 

- απορριματοφόρα οχήματα 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 47, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.47 

- φρέζες οδοστρωμάτων 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 48, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.48 

- εκχερσωτές 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 49, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.49 

- θρυμματιστές/τεμαχιστές οργανικών υλών 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 350, μέτρηση: παράρτη¬ 
μα III.Β.50 
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- εκχιονισπκά εργαλεία με περιστρεφόμενα εργαλεία 
(αυτοπροωθούμενα, εξαιρούνται οι εξαρτήσεις) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 51, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.51 

- οχήματα με αναρροφητήρα 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 52, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.52 

- εκσκαφείς χανδάκων 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 54, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.54 

- αυτοκινούμενοι αναμεικτήρες 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 55, μέτρηση: παράρτημα 
III.Β.55 

- συγκροτήματα υδραντλίας (όχι για υποβρύχια χρήση) 

Ορισμός: παράρτημα I σημείο 56, μέτρηση: παράρτημα 

III.Β.56 

Άρθρο 10 

Μη συμμόρφωση εξοπλισμού. 

1. Η αρμόδια αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 (πα- 
ραγ. 12) ,όταν διαπιστώνει μετά από ελέγχους που διενερ¬ 
γεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ότι εξοπλισμός 
που διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία δεν 
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας, λαμβάνει τα κατάλ¬ 
ληλα μέτρα ώστε ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημέ¬ 
νος εκπρόσωπός του να μεριμνήσει για την συμμόρφωση 
του εξοπλισμού με τις διατάξεις της απόφασης αυτής. 

2. Όταν:α) σημειωθεί υπέρβαση των οριακών τιμών που 
προβλέπει το άρθρο 8 ή β) συνεχίζεται η μη συμμόρφωση 
με τις άλλες διατάξεις της παρούσας παρά τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, 

η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σε 
συνεργασία ενδεχομένως και με άλλες συναρμόδιες υπη¬ 
ρεσίες, για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση 
στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία του συγκεκριμένου 
εξοπλισμού ή να εξασφαλίσει την απόσυρσή του από την 
αγορά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ.377/1993 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 18/1996. 

3. Κάθε μέτρο που λαμβάνει η αρμόδια αρχή σε εφαρ¬ 
μογή της παρούσας απόφασης, με το οποίο περιορίζεται 
η διάθεση στην αγορά ή η θέση σε λειτουργία εξοπλι¬ 
σμού, πρέπει επαρκώς να αιτιολογείται και να γνωστοποι¬ 
είται το ταχύτερο στον ενδιαφερόμενο με ταυτόχρονη 
ενημέρωσή του για τα μέσα έννομης προστασίας που δια¬ 
θέτει σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και τις προθεσμίες 
άσκησής τους. 

Άρθρο 11 

Περιορισμοί - Ρυθμίσεις. 

1. Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκει¬ 
ται για θέματα της αρμοδιότητάςτου, λαμβάνει κάθε ανα¬ 
γκαίο μέτρο για τη ρύθμιση της χρήσης του νόμιμα υφι¬ 
στάμενου κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφα¬ 
σης ή του νέου εξοπλισμού, σε περιοχές που κρίνει ότι 
είναι ευαίσθητες και ότι έχουν ανάγκη ειδικής προστα¬ 
σίας από το θόρυβο, συμπεριλαμβανομένηςτης δυνατό¬ 
τητας περιορισμού του ωραρίου λειτουργίας του εξοπλι¬ 
σμού. Στη περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να απαγορευθεί 
η χρήση του ως άνω εξοπλισμού εφόσον δεν πληρούνται 
οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. 


2. Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της 
Περιφέρειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης 
ή/και τις νομαρχιακές υπηρεσίες βιομηχανίας για θέματα 
της αρμοδιότητάς τους, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων αντιθορυβικής προ¬ 
στασίας για την προστασία του κοινού κατά τη χρήση υφι¬ 
στάμενου ή νέου εξοπλισμού, με τον όρο αυτό να μη συ¬ 
νεπάγεται μετατροπή του εξοπλισμού αυτού κατά τρόπο 
μη προσδιοριζόμενο στην παρούσα απόφαση. 

3. Όταν εισάγεται για πρώτη φορά στη χώρα από οποι¬ 
αδήποτε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μεταχειρι¬ 
σμένος εξοπλισμός, ο εισαγωγέας οφείλει συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. 

4. Σε εμπορικές ή βιομηχανικές εκθέσεις, επιδείξεις και 
ανάλογες εκδηλώσεις οι ως άνω αρμόδιες αρχές δεν μπο¬ 
ρούν να εμποδίζουν την παρουσίαση εξοπλισμού, ο οποί¬ 
ος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας, 
υπό τον όρο ότι με εμφανή επιγραφή δηλώνεται σαφώς 
ότι πρόκειται για εξοπλισμό ο οποίος δεν πληροί τις δια¬ 
τάξεις της απόφασης αυτής, και υπό τον όρο ότι δεν δια¬ 
τίθεται στην αγορά ή δεν τίθεται σε λειτουργία πριν εξα¬ 
σφαλιστεί η συμμόρφωσή του με μέριμνα του κατασκευ¬ 
αστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Κατά 
τις επιδείξεις λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας 
του κοινού. 

Άρθρο 12 

Μεταβολή του τύπου του εξοπλισμού. 

1.0 κατασκευαστής εξοπλισμού ή ο εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπός του ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 
3 παραγ.10) σε περίπτωση διακοπής της παραγωγής ή 
οποιοσδήποτε μεταβολής του τύπου συσκευής ή μηχα¬ 
νήματος που έχει διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

2.Εάν κάποια μεταβολή του τύπου της συσκευής ή του 
μηχανήματος ενδέχεται να δημιουργήσει θέματα συμ¬ 
μόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης,ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των προϋπο¬ 
θέσεων του άρθρου 4 αυτής. 

Άρθρο 13 

Κοινοποιημένοι οργανισμοί. 

1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ορίζει, σύμφωνα με τη δια¬ 
δικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της 3354/1991 
υπουργικής απόφασης, τους οργανισμούς στους οποί¬ 
ους ανατίθεται η πραγματοποίηση ή η επιτήρηση των δια¬ 
δικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρο- 
νται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. 

2. Οι ως άνω οργανισμοί πρέπει να ανταποκρίνονταιστα 
κριτήρια του παραρτήματος IX. Το γεγονός ότι ένας ορ¬ 
γανισμός ανταποκρίνεται στα κριτήρια του παραρτήμα¬ 
τος IX της παρούσας δεν σημαίνει ότι το Υπουργείο Ανά¬ 
πτυξης δεσμεύεται να ορίσει τον οργανισμό αυτό. 

3. Το Υπουργείο Ανάπτυξης κοινοποιεί στην Επιτροπή 
Ευρ. Κοινοτήτων και στα άλλα κράτη μέλη τα ως άνω όρ¬ 
γανα που έχει ορίσει, μαζί με τα συγκεκριμένα καθήκοντα 
και τις διαδικασίες εξέτασης που τα όργανα αυτά έχουν 
ορισθεί να εκτελούν, καθώς και τους αναγνωριστικούς 
αριθμούς που τους έχουν αποδοθεί έκτων προτέρων από 
την Επιτροπή Ε.Κ. και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 3 (παραγ.12). Αντίστοιχα ενημερώνεται για τους κοι- 
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νοποιημένους οργανισμούς των άλλων Κρατών - Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης από επίσημο κατάλογο που δη¬ 
μοσιεύεται από την Επιτροπή Ευρ.Κοινοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 15 (παραγ.4) της οδηγίας 2000/14/ΕΚ. 

4. Το Υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί, ενδεχομένως μετά 
από πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ, να αποσύρειτην κοινοποίη¬ 
ση οργανισμού εφόσον διαπιστώσει ότι ο οργανισμός δεν 
πληροίπλέοντα κριτήρια που αναφέρει το παράρτημα IX. 
Στην περίπτωση αυτή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση 
την Επιτροπή Ευρ. Κοινοτήτων και τα άλλα κράτη μέλη κα¬ 
θώς και το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Άρθρο 14 

Μεταβατική διάταξη. 

Για τις ήδη κυκλοφορούσες συσκευές ή μηχανήματα 
εξοπλισμού οι κάτοχοί τους πρέπει να διαθέτουν κατά την 
έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής την προβλεπόμενη 
από τις μέχρι τότε κείμενες διατάξεις βεβαίωση εξέτασης 
τύπου ΕΟΚ άλλως η λειτουργία των εν λόγω συσκευών ή 
μηχανημάτων θεωρείται παράνομη. Στην προκειμένη πε¬ 
ρίπτωση στον κάτοχο της συσκευής ή μηχανήματος επι¬ 
βάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 
της παρούσας απόφασης. 


Άρθρο 15 
Κυρώσεις. 

1. Σε οποιονδήποτε γίνεται αίτιος παράβασης των δια¬ 
τάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη 
με αποτέλεσμα τη ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλ¬ 
λοντος, επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές 
κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του 
Ν. 1650/86 όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρ¬ 
θρο 98 (παράγρ.12)του Ν. 1892/1990 «γιατον εκσυγχρο¬ 
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101) και 
στη συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου τροπο¬ 
ποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Α' 91). 

2. Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επι¬ 
βάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπο- 
νται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως 
στο άρθρο 11 του Π.Δ/τος 377/1993 όπως τροποποιήθη¬ 
κε με το άρθρο 12 του Π. Δ/τος 18/1996. 

Άρθρο 16 
Παραρτήματα. 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι-Χ που ακολου¬ 
θούν: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Εναέρια εξέδρα με κινητήρα εσωτερικής καύσης 

Εξοπλισμός που συνίσταται κατ’ ελάχιστον από μία εξέ¬ 
δρα εργασίας, εκτεινόμενη κατασκευή και πλαίσιο. Η 
εκτεινόμενη κατασκευή συνίσταται σε περιφραγμένη εξέ¬ 
δρα ή κλωβό που μπορεί να κινείται υπό φορτίο μέχρι την 
επιθυμητή θέση εργασίας. Η εκτεινόμενη κατασκευή συν¬ 
δέεται με το πλαίσιο και φέρει την εξέδρα εργασίας- επι¬ 
τρέπει την κίνηση της εξέδρας εργασίας μέχρι την επιθυ¬ 
μητή θέση. 

2. Περιστροφικός εκθαμνωτής 

Φορητή χειροκατευθυνόμενη συσκευή με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, εξοπλισμένη με περιστρεφόμενη λε¬ 
πίδα από μέταλλο ή πλαστικό, που προορίζεται για την κο¬ 
πή ζιζανίων, θάμνων, μικρών δένδρων και παρόμοιας βλά¬ 
στησης. Η διάταξη κοπής λειτουργεί σε επίπεδο σχεδόν 
παράλληλο με το έδαφος. 

3. Αναβατόριο οικοδομικών υλικών 

Προσωρινά εγκαθιστώμενη διάταξη ανύψωσης οικοδο¬ 
μικών υλικών με κινητήρα, η οποία προορίζεται για χρήση 
από πρόσωπα με άδεια εισόδου σε εργοτάξια και τεχνικά 
έργα και εξυπηρετεί: 

ί) καθορισμένα επίπεδα φορτοεκφόρτωσης και διαθέτει 
εξέδρα: 

- σχεδιασμένη για τη μεταφορά υλικών και μόνο επί της 
οποίας επιτρέπεται η πρόσβαση προσώπων κατά τη διάρ¬ 
κεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης, 

- επί της οποίας επιτρέπεται η πρόσβαση και μετακίνη¬ 
ση εξουσιοδοτημένων προσώπων κατά τη διάρκεια της 
συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης και συντήρησης 
του αναβατορίου, 

- κατευθυνόμενη από οδηγούς, 

- μετακινούμενη κατακόρυφα ή κατά μήκος οδηγών υπό 
μέγιστη γωνία 15° ως προς την κατακόρυφο, 

- στηριζόμενη ή φερόμενη από: συρματόσχοινο, αλυσί¬ 
δα, κοχλιοτομημένη άτρακτο και περικόχλιο, οδοντωτό 
κανόνα και οδοντωτό τροχό, υδραυλικό γρύλλο ανύψω¬ 
σης (άμεσης ή έμμεσης), ή αρθρωτό μηχανισμό ανύψω¬ 
σης, 

- όπου οι ιστοί ενδεχομένως να απαιτούν στήριξη από 
χωριστές κατασκευές, ή 

ϋ) είτε ανώτατο επίπεδο φορτοεκφόρτωσης είτε χώρο 
εργασίας ως προέκταση της απόληξης του κατευθυντή¬ 
ριου οδηγού (π.χ. στέγη), και διαθέτει διάταξη μεταφο¬ 
ράς φορτίου: 

- σχεδιασμένη για τη μεταφορά υλικών και μόνο, 

- σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην απαιτείται πρόσβαση 
επ’ αυτής για την φόρτωση ή εκφόρτωση ή για συντήρη¬ 
ση, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγησή της, 

- επί της οποίας απαγορεύεται οποτεδήποτε η παρου¬ 
σία προσώπων, 

- κατευθυνόμενη από οδηγούς, 

- η οποία σχεδιάζεται για να μετακινείται υπό γωνία 30 ° 
τουλάχιστον ως προς την κατακόρυφο αλλά επιτρέπεται 
να χρησιμοποιείται υπό οποιαδήποτε γωνία, 

- φερόμενη από ατσάλινο συρματόσχοινο και ενεργητι¬ 
κό σύστημα κίνησης, 

- εφοδιασμένη με χειριστήριο σταθερής πίεσης, 

- η οποία δεν χρειάζεται τη χρήση αντίβαρου, 

- με μέγιστο ονομαστικό φορτίο 300 1<ρ, 


- με μέγιστη ταχύτητα 1 ιτι/εθο, 

- και της οποίας οι κατευθυντήριοι οδηγοί απαιτούν στή¬ 
ριξη από χωριστές κατασκευές. 

4. Μηχανική πριονοκορδέλλα εργοταξίου 

Τροφοδοτούμενο με τα χέρια μηχάνημα με κινητήρα, 

βάρους μικρότερου των 200 1<ρ, εξοπλισμένο με μία μόνο 
πριονωτή λεπίδα υπό μορφή συνεχόμενης ταινίας που εί¬ 
ναι προσαρμοσμένη και κινείται μεταξύ δύο ή περισσοτέ¬ 
ρων τροχαλιών. 

5. Δισκοπρίονο εργοταξίου 

Τροφοδοτούμενο με τα χέρια μηχάνημα, βάρους μι¬ 
κρότερου των 200 1 < 9 , εξοπλισμένο με μία μόνο δισκοειδή 
πριονολεπίδα (όχι λεπίδα δημιουργίας αυλακών) ελάχι¬ 
στης διαμέτρου 350 ιτιηη και μεγίστης διαμέτρου 500 ιηηη, 
η οποία δεν μετακινείται κατά την συνήθη λειτουργία 
πριονίσματος, και οριζόντιο τραπέζι σταθερό, όλο ή εν μέ- 
ρει, κατά τη διάρκεια του πριονίσματος. Η πριονολεπίδα 
είναι τοποθετημένη σε οριζόντιο μη ανακλινόμενο άξονα, 
η θέση του οποίου παραμένει σταθερή κατά τη λειτουρ¬ 
γία. Το μηχάνημα ενδέχεται να διαθέτει οποιοδήποτε από 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- δυνατότητα κατακόρυφης μετατόπισης της πριονολε- 
πίδας δια μέσου του τραπεζιού, 

- το πλαίσιο της μηχανής κάτω από το τραπέζι μπορεί να 
είναι ανοικτό ή κλειστό, 

- το πριόνι ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με πρόσθετο, 
χειροκίνητο, τραπέζι (όχι κοντά στην πριονολεπίδα). 

6. Φορητό αλυσοπρίονο 

Το κινούμενο με κινητήρα εργαλείο που έχει προβλε- 
φθεί για την κοπή ξύλων με πριονωτή αλυσίδα και αποτε¬ 
λεί ολοκληρωμένο συμπαγές μηχάνημα με λαβές, πηγή 
ενέργειας και εξάρτημα κοπής, σχεδιασμένο να κρατείται 
με τα δύο χέρια. 

7. Όχημα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση και για αναρ¬ 
ρόφηση 

Το όχημα που μπορεί να λειτουργεί είτε για την έκπλυ¬ 
ση υπό υψηλή πίεση είτε για αναρρόφηση. Βλέπε: όχημα 
για έκπλυση υπό υψηλή πίεση, όχημα με αναρροφητήρα. 

8. Μηχανήματα συμπύκνωσης 

Μηχανήματα που συμπυκνώνουν υλικά, π.χ. λιθορρι- 
πές, επιφανειακές στρώσεις χώματος ή στρώσεις ασφάλ¬ 
του, μέσω της δράσης κύλισης, συμπίεσης ή δόνησης του 
ενεργούντος εργαλείου. Πρόκειται για μηχανήματα αυ- 
τοπροωθούμενα ή ρυμουλκούμενα ή με βαδίζοντα χειρι¬ 
στή ή για εξαρτήματα φέρουσας μηχανής. Τα μηχανήμα¬ 
τα συμπύκνωσης υποδιαιρούνται ως εξής: 

- οδοστρωτήρες με επιβαίνοντα χειριστή: αυτοπροω- 
θούμενα μηχανήματα συμπύκνωσης με έναν ή περισσό¬ 
τερους μεταλλικούς κυλίνδρους (τύμπανα) ή ελαστικά 
επίσωτρα, στα οποία η θέση του χειριστή είναι ενσωμα¬ 
τωμένη στο μηχάνημα, 

- οδοστρωτήρες με βαδίζοντα χειριστή: αυτοπροωθού- 
μενα μηχανήματα συμπύκνωσης με έναν ή περισσότε¬ 
ρους μεταλλικούς κυλίνδρους (τύμπανα) ή ελαστικά επί¬ 
σωτρα, στα οποία οι διατάξεις για την κίνηση, οδήγηση, 
πέδηση και δόνηση είναι έτσι διατεταγμένες ώστε ο χειρι¬ 
σμός να διενεργείται από βαδίζοντα χειριστή ή με τηλε¬ 
χειρισμό, 

- ρυμουλκούμενοι οδοστρωτήρες: μηχανήματα συμπύ¬ 
κνωσης με έναν ή περισσότερους μεταλλικούς κυλίν¬ 
δρους (τύμπανα) ή ελαστικά επίσωτρα, τα οποία δεν δια- 
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θέτουν ανεξάρτητο σύστημα κίνησης και η θέση του χει¬ 
ριστή ευρίσκεται στο έλκον όχημα, 

- δονητικές πλάκες και δονητικοί κριοί: μηχανήματα συ¬ 
μπύκνωσης με βασικό εργαλείο συμπύκνωσης πλάκες 
επίπεδης βάσης οι οποίες δονούνται. Τα μηχανήματα αυ¬ 
τά χειρίζεται βαδίζων χειριστής ή λειτουργούν ως εξάρ¬ 
τημα φέροντος μηχανήματος, 

- σφύρες εκτόνωσης: μηχανήματα συμπύκνωσης με βα¬ 
σικό εργαλείο συμπύκνωσης επίπεδη πλάκα η οποία εκτε- 
λεί κυρίως κατακόρυφες αναπηδήσεις μέσω πίεσης εκτό¬ 
νωσης. Το μηχάνημα χειρίζεται συμβαδίζων χειριστής. 

9. Αεροσυμπιεστής 

Κάθε μηχάνημα προς χρήση με εναλλάξιμο εξοπλισμό, 
που συμπιέζει αέρα, αέρια ή ατμούς σε πίεση υψηλότερη 
της πίεσης εισαγωγής. Ο αεροσυμπιεστής περιλαμβάνει 
τον καθεαυτό συμπιεστή, την κινητήρια μηχανή και κάθε 
παρεχόμενο στοιχείο ή διάταξη που συνοδεύει, και είναι 
απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία του αεροσυμπιε¬ 
στή. 

Εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες: 

- ανεμιστήρες, δηλαδή συσκευές που προκαλούν την 
κυκλοφορία του αέρα υπό υπερπίεση όχι μεγαλύτερη 
από 110000 ρα, 

- αντλίες κενού, δηλαδή διατάξεις ή συσκευές για την 
εξαγωγή αέρα από περίκλειστο χώρο και υπό πίεση που 
δεν υπερβαίνει την ατμοσφαιρική, 

- αεριοστρόβιλοι. 

10. Συσκευές θραύσης σκυροδέματος και αερόσφυρες 
χειρός 

Συσκευές θραύσης σκυροδέματος και αερόσφυρες με 
κινητήρα (οποιουδήποτε είδους) χρησιμοποιούμενες για 
την εκτέλεση εργασιών σε τεχνικά έργα και εργοτάξια. 

11. Αναμεικτήρες σκυροδέματος ή κονιάματος 

Το μηχάνημα παρασκευής σκυροδέματος ή κονιάμα¬ 
τος, ανεξάρτητα απάτη διαδικασία φόρτωσης, ανάμειξης 
ή κένωσης. Μπορεί να λειτουργεί συνεχώς ή με διακοπές. 
Οι αναμεικτήρες σκυροδέματος επί φορτηγών καλούνται 
φορτηγά - αναμεικτήρες (βλέπε το σχετικό σημείο ορι¬ 
σμός 55). 

12. Βαρούλκο δομικών κατασκευών 

Η προσωρινώς εγκαθιστώμενη ανυψωτική διάταξη με 
κινητήρα που είναι εξοπλισμένη με διατάξεις ανύψωσης 
και καταβίβασης ανηρτημένου φορτίου. 

13. Μηχάνημα μεταφοράς και εκτόξευσης σκυροδέμα¬ 
τος και κονιάματος 

Μηχάνημα για την άντληση ή εκτόξευση σκυροδέματος 
ή κονιάματος, με ή χωρίς αναδευτήρα, όπου το προς με¬ 
ταφορά υλικό έρχεται στη θέση διάστρωσής του μέσω 
σωληνώσεων, διατάξεων διανομής ή βραχιόνων (μπού- 
μες) διανομής. Η μεταφορά: 

- του σκυροδέματος είναι μηχανική, με αντλία εμβολο- 
φόρο ή με έκκεντρο στροφέα, 

-του κονιάματος είναι μηχανική, με αντλία εμβολοφόρο, 
με κοχλία, με εύκαμπτο σωλήνα ή με έκκεντρο στροφείο, 
ή δια αεροσυμπιεστών με ή χωρίς αεροφυλάκιο. 

Αυτός ο τεχνικός εξοπλισμός τοποθετείται σε φορτηγά, 
ή σε ρυμουλκά ή σε ειδικά οχήματα. 

14. Μεταφορική ταινία 

Προσωρινώς εγκαθιστώμενο μηχάνημα κατάλληλο για 
τη μεταφορά υλικού μέσω ταινίας κινούμενης από κινητή¬ 
ρα. 


15. Μονάδες ψύξης του χώρου φορτίου επί οχημάτων 

Οχήματα των κατηγοριών Ν2, Ν3, 03 και 04, όπως ορί¬ 
ζονται από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, εφοδιασμένα με μο¬ 
νάδες ψύξης του χώρου φορτίου. 

Η ψυκτική μονάδα μπορεί να κινείται από ενιαίο στοιχείο 
της μονάδας ή ανεξάρτητο μέρος τοποθετημένο στο 
αμάξωμα του οχήματος ή από τον κινητήρατου οχήματος 
ή από ανεξάρτητη ή βοηθητική πηγή ενέργειας. 

16. Προωθητής 

Το αυτοπροωθούμενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο 
μηχάνημα που χρησιμοποιείται για να ασκεί ωστική ή ελ¬ 
κτική δύναμη μέσω προσαρμοσμένου εξοπλισμού. 

17. Εξοπλισμός διατρήσεων 

Το μηχάνημα που χρησιμοποιείται σε εργοτάξια για δια¬ 
τρήσεις οπών με: 

- κρουστική διάτρηση, 

- περιστροφική διάτρηση, 

- περιστροφική κρουστική διάτρηση. 

Ο εξοπλισμός διατρήσεων παραμένει στάσιμος κατά τη 
διάτρηση. Είναι δυνατόν να είναι αυτοπροωθούμενος, 
από μία θέση εργασίας στην άλλη. Στον αυτοπροω¬ 
θούμενο εξοπλισμό διατρήσεων περιλαμβάνεται ο στε¬ 
ρεωμένος σε φορτηγά, τροχοφόρα πλαίσια, ρυμουλκά 
οχήματα, ερπυστριοφόρα οχήματα, πέδιλα ολίσθησης 
(ελκόμενα από βαρούλκο). Εξοπλισμός διατρήσεων στε¬ 
ρεωμένος σε φορτηγά, ελκυστήρες και ρυμουλκά, ή σε 
τροχοφόρο βάση, είναι δυνατόν να μετακινείται με μεγα¬ 
λύτερη ταχύτητα καθώς και στο δημόσιο οδικό δίκτυο. 

18. Ανατρεπόμενο όχημα 

Το αυτοπροωθούμενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο 
μηχάνημα με ανοικτό αμάξωμα, το οποίο είτε μεταφέρει 
και απορρίπτει ή διασκορπίζει υλικό. Τα ανατρεπόμενα 
οχήματα ενδέχεται να είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμέ¬ 
νη διάταξη αυτοφόρτωσης. 

19. Μηχάνημα για την πλήρωση ή εκκένωση σιλοφόρων 
ή βυτιοφόρων φορτηγών 

Οι διατάξεις με κινητήρα προσαρμοσμένες σε σιλοφό¬ 
ρα ή βυτιοφόρα φορτηγά, για την φόρτωση ή την εκφόρ- 
τωση υγρών ή χύδην υλικού με αντλίες ή παρόμοιο εξο¬ 
πλισμό. 

20. Εκσκαφέας, υδραυλικός ή με συρματόσχοινα 

Αυτοπροωθούμενο ερπυστριοφόρο ή τροχοφόρο μη¬ 
χάνημα με υπερδομή (σκάφος) δυνάμενη να περιστρέφε¬ 
ται κατά τουλάχιστον 360°, το οποίο σκάβει, περιστρέφε¬ 
ται και απορρίπτει υλικό με χρήση πτύου (κάδου) ανηρτη¬ 
μένου σε πρόβολο (μπούμα) με στρεφόμενο βραχίονα ή 
σε τηλεσκοπική κεραία, χωρίς να κινείται το πλαίσιο ή το 
φορείο κίνησης κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου του μηχα¬ 
νήματος. 

21. Εκσκαφέας-φορτωτής 

Αυτοπροωθούμενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο μη¬ 
χάνημα που διαθέτει βασική φέρουσα δομή σχεδιασμένη 
να φέρει ταυτοχρόνως, εμπρός μηχανισμό μετωπικού 
πτύου (κάδου) φόρτωσης και όπισθεν ανεστραμμένο 
πτύο (κάδο). Όταν χρησιμοποιείται ανεστραμμένο πτύο, 
το μηχάνημα σκάβει κανονικά κάτω από τη στάθμη έδρα- 
σης στο έδαφος και το πτύο κινείται προς τον εκσκαφέα- 
φορτωτή. Ο ανεστραμμένος κάδος ανυψώνεται, περι¬ 
στρέφεται και απορρίπτει το υλικό ενώ το μηχάνημα πα¬ 
ραμένει ακίνητο. Όταν χρησιμοποιείται ως φορτωτής, το 
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μηχάνημα φορτώνει ή σκάβει με την προς τα εμπρός με¬ 
τακίνηση, και ανυψώνει, μεταφέρει και εκφορτώνει το υλι¬ 
κό. 

22. Δοχείο ανακύκλωσης γυαλιού 

Δοχείο - κατασκευασμένο από οποιοδήποτε υλικό - που 
χρησιμοποιείται για τη συλλογή φιαλών. Διαθέτει ένα του¬ 
λάχιστον άνοιγμα για την πλήρωσή του με φιάλες και ένα 
δεύτερο για την εκκένωσή του. 

23. Ισοπεδωτής 

Το αυτοπροωθούμενο τροχοφόρο μηχάνημα που δια¬ 
θέτει ρυθμιζόμενη λεπίδα, μεταξύ του εμπρόσθιου και 
οπίσθιου άξονα, η οποία κόβει, μετακινεί και απλώνει υλι¬ 
κό, συνήθως ανάλογα με τις απαιτήσεις ισοπέδωσης. 

24. Μηχανή ξακρίσματος χόρτων/μηχανή ξακρίσματος 
παρυφών 

Φορητό, χειροκατευθυνόμενο μηχάνημα με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, εξοπλισμένο με εύκαμπτο(-α) σκοι- 
νί(-ά), κορδόνι(-α), ή παρόμοια μη μεταλλικά εύκαμπτα 
κοπτικά εργαλεία, όπως περιστρεφόμενοι κοπτήρες, το 
οποίο προορίζεται για την κοπή ζιζανίων, χόρτων ή παρό¬ 
μοιας χλωρής βλάστησης. Τα κοπτικά εργαλεία λειτουρ¬ 
γούν σε επίπεδο σχεδόν παράλληλο (μηχανή ξακρίσμα¬ 
τος χόρτων) ή κάθετο (μηχανή ξακρίσματος παρυφών) 
προς το έδαφος. 

25. Ψαλίδα φυτικών φρακτών 

Χειροκατευθυνόμενο μηχάνημα με ενσωματωμένο κι¬ 
νητήρα, σχεδιασμένο για χρήση από χειριστή για το κλά¬ 
δεμα φρακτών από θαμνοειδή και θάμνων, από μία ή πε¬ 
ρισσότερες γραμμικές αμφίδρομες λεπίδες κοπής. 

26. Όχημα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση 

Όχημα εξοπλισμένο με διάταξη για τον καθαρισμό των 
υπονόμων ή παρόμοιων εγκαταστάσεων με την εκτόξευ¬ 
ση ύδατος υπό υψηλή πίεση. Η διάταξη είτε είναι προ¬ 
σαρμοσμένη σε γυμνό πήγμα φορτηγού οχήματος ή εν¬ 
σωματώνεται σε ειδικό αμάξωμα. Το μηχάνημα είναι μόνι¬ 
μα στερεωμένο ή αφαιρέσιμο, όπως στην περίπτωση 
συστήματος εναλλάξιμου αμαξώματος. 

27. Μηχάνημα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίε¬ 
σης 

Το μηχάνημα με ακροφύσια ή άλλες οπές επιτάχυνσης 
της ροής απ’ όπου το ύδωρ - καθαρό ή με πρόσθετα - 
εκτοξεύεται ως ελεύθερος πίδακας. Κατά κανόνα, τα μη¬ 
χανήματα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης 
αποτελούνται από τον κινητήρα, τη γεννήτρια πίεσης, 
τους εύκαμπτους σωλήνες, τις διατάξεις ψεκασμού, τους 
μηχανισμούς ασφάλειας, τα χειριστήρια και τους μετρη¬ 
τές. Τα μηχανήματα εκτόξευσης πίδακα νερού υψηλής 
πίεσης είναι κινητά ή στάσιμα: 

- τα κινητά μηχανήματα εκτόξευσης πίδακα ύδατος 
υψηλής πίεσης είναι εύκολα μετακινούμενα μηχανήματα 
που σχεδιάζονται προς χρήση σε διάφορα εργοτάξια, και 
για το λόγο αυτό είναι συνήθως εξοπλισμένα με ίδιο σύ¬ 
στημα πορείας ή είναι προσαρμοσμένα σε οχήματα. Όλες 
οι απαραίτητες γραμμές παροχής είναι εύκαμπτες και εύ¬ 
κολα αποσυνδεόμενες, 

- τα στάσιμα μηχανήματα εκτόξευσης πίδακα ύδατος 
υψηλής πίεσης σχεδιάζονται προς χρήση σε συγκεκριμέ¬ 
νο εργοτάξιο για ορισμένη χρονική περίοδο, αλλά είναι 
δυνατό να μεταφέρονται σε άλλο εργοτάξιο με χρήση κα¬ 
τάλληλου εξοπλισμού. Συνήθως είναι προσαρμοσμένα σε 


πέδιλο ολίσθησης ή σε πλαίσιο και φέρουν γραμμές πα¬ 
ροχής με δυνατότητα αποσύνδεσης. 

28. Υδραυλική σφύρα 

Συσκευή που χρησιμοποιεί την πηγή υδραυλικής ενέρ¬ 
γειας του φέροντος μηχανήματος για να επιταχύνει έμ¬ 
βολο (μερικές φορές με την βοήθεια αερίου), το οποίο 
στη συνέχεια χτυπά εργαλείο. Το κύμα τάσης που γεννά- 
ται από την κινητική δράση ρέει διά μέσου του εργαλείου 
στο υλικό με αποτέλεσμα τη θραύση του. Οι υδραυλικές 
σφύρες για να λειτουργήσουν χρειάζονται παροχή ελαί¬ 
ου υπό πίεση. Η πλήρης μονάδα φέροντος μηχανήμα- 
τος/σφύρας ελέγχεται από χειριστή ο οποίος συνήθως 
κάθεται στο θαλαμίσκο του φέροντος μηχανήματος. 

29. Συγκρότημα υδραυλικής ισχύος 

Κάθε μηχάνημα προς χρήση με εναλλάξιμο εξοπλισμό 
που αυξάνει την πίεση υγρών σε στάθμη υψηλότερη αυ¬ 
τής της πίεσης εισαγωγής. Νοείται το συγκρότημα που 
αποτελείται από το κινητήριο μηχανισμό, αντλία με ή χω¬ 
ρίς δεξαμενή και εξαρτήματα (π.χ. όργανα ελέγχου, ανα¬ 
κουφιστική βαλβίδα). 

30. Κοπτικό αρμών (αρμοκόφτης) 

Κινητό μηχάνημα που προορίζεται για τη δημιουργία 
αρμών σε σκυρόδεμα, άσφαλτο και παρόμοιες επιφάνει¬ 
ες οδοστρωμάτων. Το κοπτικό εργαλείο είναι δίσκος πε¬ 
ριστρεφόμενος με υψηλή ταχύτητα. Η προς τα εμπρός κί¬ 
νηση του κοπτικού αρμών είναι: 

- χειροκίνητη, ή 

- χειροκίνητη με μηχανική βοήθεια, ή 

- μηχανοκίνητη. 

31. Συμπυκνωτής τύπου φορτωτή με κάδο για χώρο 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 

Αυτοπροωθούμενο τροχοφόρο μηχάνημα συμπύκνω¬ 
σης που διαθέτει μετωπικά προσαρμοσμένη ζεύξη φόρ- 
τωσης για κάδο, με χαλύβδινους τροχούς (κυλίνδρους), 
σχεδιασμένο κυρίως για τη συμπύκνωση, μετακίνηση, 
ισοπέδωση και φόρτωση εδαφών, επιχωμάτων ή απορ¬ 
ριμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής. 

32. Χλοοκοπτική μηχανή 

Μηχάνημα κοπής χλοοτάπητα με βαδίζοντα ή επιβαίνο- 
ντα χειριστή ή το μηχάνημα με εξάρτημα(τα) κοπής χλοο¬ 
τάπητα, όπου τα κοπτικά εργαλεία λειτουργούν σε επίπε¬ 
δο σχεδόν παράλληλο με το έδαφος και το έδαφος χρη¬ 
σιμεύει για να προσδιορίζεται το ύψος κοπής μέσω 
τροχών, στρώματος αέρα ή πέδιλων ολίσθησης, κ.λπ.· ως 
πηγή ενεργείας το μηχάνημα διαθέτει ηλεκτρικό ή άλλου 
τύπου κινητήρα. Τα κοπτικά εργαλεία είναι: 

- είτε σταθερά, 

- είτε μη μεταλλικό(-ά) νήμα(-τα), είτε ελευθέρως περι- 
στρεφόμενος(-οι) μη μεταλλικός(-οί) κοπτήρας(-ες) με κι¬ 
νητική ενέργεια ανώτερη των 10 ύ έκαστος· Η κινητική 
ενέργεια καθορίζεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 786: 
1997, παράρτημα Β. 

Νοείται επίσης μηχάνημα κοπής χλοοτάπητα με βαδίζο¬ 
ντα ή επιβαίνοντα χειριστή ή μηχάνημα με εξάρτημα(-τα) 
κοπής χλοοτάπητα, όπου το κοπτικό εργαλείο περιστρέ¬ 
φεται περί οριζόντιο άξονα ώστε να προκύπτει διατμητική 
δύναμη σε συνεργασία με ακίνητη κοπτική λεπίδα ή μά- 
χαιρα (κυλινδρική χλοοκοπτική μηχανή). 
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33. Μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα/μηχανή ξακρί- 
σματος παρυφών χλοοτάπητα 

Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα κοπής χλόης με βαδίζοντα 
χειριστή ή χειροκατευθυνόμενο, με κοπτικό(ά) εργα- 
λείο(-α) μη μεταλλικό(-ά) νήμα(-τα) ή ελευθέρως περι¬ 
στρεφόμενους μη μεταλλικούς κοπτήρες με κινητική 
ενέργεια όχι ανώτερη των 10 ϋ έκαστος, που προορίζε¬ 
ται για την κοπή χλόης ή παρόμοιας χλωρής βλάστη¬ 
σης. Το(τα) κοπτικό(-ά) εργαλείο(-α) λειτουργεί(-ούν) 
σε επίπεδο σχεδόν παράλληλο (μηχανή ξακρίσματος 
χλοοτάπητα) ή κάθετο (μηχανή ξακρίσματος παρυφών 
χλοοτάπητα) προς το έδαφος. Η κινητική ενέργεια ορί¬ 
ζεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 786: 1997, παράρ¬ 
τημα Β. 

34. Φυσητήρας φύλλων 

Μηχάνημα με κινητήρα, κατάλληλο για τον καθαρισμό 
χλοοταπήτων, μονοπατιών, δρόμων, οδών, κ.λπ., από 
φύλλα και λοιπά υλικά, με ροή ρεύματος αέρα υψηλής τα¬ 
χύτητας. Ενδέχεται να είναι φορητό (χειροκατευθυνόμε- 
νο) ή μη φορητό, αλλά κινητό. 

35. Συλλεκτήρας φύλλων 

Μηχάνημα με κινητήρα, κατάλληλο για τη συλλογή φύλ¬ 
λων και άλλων απορριμμάτων, με τη χρήση διάταξης 
αναρρόφησης αποτελούμενης από κινητήρα που δημι¬ 
ουργεί κενό εντός του μηχανήματος, ακροφύσιο αναρρό¬ 
φησης και δοχείο για το συλλεγόμενο υλικό. Ενδέχεται να 
είναι φορητό (χειροκατευθυνόμενο) ή μη φορητό, αλλά 
κινητό. 

36. Ανυψωτικό όχημα, με κινητήρα εσωτερική καύσης, 
αντισταθμιζόμενο 

Τροχοφόρο ανυψωτικό όχημα με κινητήρα εσωτερικής 
καύσης, με αντίβαρο και εξοπλισμό ανύψωσης (ιστός, τη¬ 
λεσκοπικός βραχίονας ή αρθρωτός βραχίονας). Πρόκει¬ 
ται για: 

- οχήματα ανωμάλου εδάφους (τροχοφόρα αντισταθμι¬ 
ζόμενα οχήματα που προορίζονται πρωτευόντως για λει¬ 
τουργία σε μη βελτιωμένο φυσικό έδαφος και αναμο- 
χλευμένο έδαφος, π.χ. εργοταξίων), 

- λοιπά τροχοφόρα αντισταθμιζόμενα οχήματα. Εξαι¬ 
ρούνται τροχοφόρα αντισταθμιζόμενα οχήματα ειδικά 
κατασκευασμένα για τη διακίνηση εμπορευματοκιβω¬ 
τίων. 

37. Φορτωτής 

Αυτοπροωθούμενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο μη¬ 
χάνημα που διαθέτει μετωπικά προσαρμοσμένο στήριγ¬ 
μα του κάδου και μηχάνημα ζεύξης, το οποίο φορτώνει ή 
σκάβει με την προς τα εμπρός κίνηση του μηχανήματος, 
και ανυψώνει, μεταφέρει και απορρίπτει υλικό. 

38. Κινητός γερανός 

Αυτοπροωθούμενος γερανός με κεραία, ο οποίος είναι 
ικανός να μετακινείται, με ή χωρίς φορτίο, χωρίς να χρει¬ 
άζεται μόνιμη τροχιά και του οποίου η ευστάθεια εξα¬ 
σφαλίζεται με τη βαρύτητα. Μετακινείται επί ελαστικών 
επισώτρων, ερπυστριώνή άλλων διατάξεων μετακίνησης. 
Όταν είναι σε μόνιμη θέση ενδέχεται να υποστηρίζεται 
από στηρίγματα ευστάθειας ή άλλα εξαρτήματα που αυ- 
ξάνουντηνευστάθειάτου. Η υπερκατασκευή των κινητών 
γερανών είναι πλήρους περιστροφής ή περιορισμένης 
περιστροφής ή μη περιστρεφόμενη. Είναι συνήθως εξο¬ 
πλισμένοι με ένα ή περισσότερα παλάγκα ή/και υδραυλι¬ 
κούς κυλίνδρους για την ανύψωση και κάθοδο της κεραί¬ 


ας και του φορτίου. Οι κινητοί γερανοί είναι εξοπλισμένοι 
με τηλεσκοπική ή αρθρωτή ή δικτυωτή κεραία - ή με συν¬ 
δυασμό τους - που έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε να εί¬ 
ναι εύκολη η κάθοδός της. Οι χειρισμοί των ανηρτημένων 
από την κεραία φορτίων επιτελούνται μέσω πολύσπα¬ 
στων με άγκιστρο ή άλλων μηχανισμών ανύψωσης φορτί¬ 
ου για ειδικές εργασίες. 

39. Κινητός περιέκτης αποβλήτων 

Κατάλληλα σχεδιασμένος περιέκτης, εφοδιασμένος 
με τροχούς, ο οποίος προορίζεται για την προσωρινή 
αποθήκευση αποβλήτων και είναι εφοδιασμένος με κά¬ 
λυμμα. 

40. Μοτοσκαπτική φρέζα 

Το αυτοπροωθούμενο μηχάνημα σχεδιασμένο για πεζό 
χειριστή: 

- με ή χωρίς τροχό(-ούς) στήριξης, κατά τρόπο ώστε τα 
περιστρεφόμενα στοιχεία του να δρουν ως σκαπτικά ερ¬ 
γαλεία που διασφαλίζουν την προώθηση (μοτοσκαπτική 
φρέζα), 

- προωθούμενο από έναν ή περισσότερους τροχούς με 
άμεση μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα, και εξοπλι¬ 
σμένο με σκαπτικά εργαλεία [μοτοσκαπτική φρέζα με κι- 
νητήριο(-ους) τροχό(-ούς)]. 

41. Διαστρωτήρας οδοποιίας 

Το κινητό μηχάνημα οδοποιίας που χρησιμοποιείται για 
την επιφανειακή διάστρωση υλικών, όπως ασφαλτικού 
μείγματος, σκυροδέματος και αδρανών. Οι διαστρωτή- 
ρες οδοποιίας μπορεί να είναι εφοδιασμένοι με πήχη υψη¬ 
λής εξομάλυνσης. 

42. Εξοπλισμός πασσαλόπηξης 

Ο εξοπλισμός εγκατάστασης και εξαγωγής των πασσά¬ 
λων, δηλαδή κρουστικές σφύρες, δονητές ή στατικές συ¬ 
σκευές ώθησης/έλξης των πασσάλων ενός συνόλου μη¬ 
χανημάτων και εξαρτημάτων για την εγκατάσταση ή την 
αφαίρεση πασσάλων, ο οποίος περιλαμβάνει: 

- συγκρότημα πασσαλόπηξης που αποτελείται από φέ- 
ρον μηχάνημα (ερπυστριοφόρο, επί τροχών ή τροχιών, 
ελεύθερα κινούμενο εξάρτημα αρχικήςτοποθέτησης, σύ¬ 
στημα αρχικής τοποθέτησης ή καθοδήγησης), 

- εξαρτήματα, δηλαδή κεφαλές πασσάλων, κράνη, λα¬ 
μαρίνες, οδηγούς, συστήματα περίσφιξης, συσκευές για 
την μετακίνηση των πασσάλων, αντιθορυβικά πετάσματα 
και συσκευές απορρόφησης των κρούσεων και των κρα¬ 
δασμών, μονάδες παροχής ενεργείας/γεννήτριες και συ¬ 
στήματα ανύψωσης του προσωπικού ή εξέδρες. 

43. Μηχάνημα τοποθέτησης σωλήνων 

Αυτοπροωθούμενο ερπυστριοφόρο ή τροχοφόρο μη¬ 
χάνημα, ειδικά σχεδιασμένο για το χειρισμό και την τοπο¬ 
θέτηση σωλήνων και τη μεταφορά εξοπλισμού σωληνα- 
γωγών. Το μηχάνημα, ο σχεδιασμόςτου οποίου βασίζεται 
σε ελκυστήρα, διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα κατασκευα¬ 
στικά στοιχεία όπως σύστημα πορείας, κύριο πλαίσιο, 
αντίβαρο, βραχίονα (μπούμα) και μηχανισμό ανύψωσης 
φορτίου, και κατακόρυφα περιστρεφόμενο πλευρικό 
βραχίονα. 

44. Ερπυστριοφόρο όχημα διαμόρφωσης πίστας χιονι¬ 
ού 

Αυτοπροωθούμενο ερπυστριοφόρο όχημα που χρησι¬ 
μοποιείται για να ωθεί ή να έλκει χιόνι ή πάγο μέσω προ- 
σαρμοζόμενης εξάρτησης. 
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45. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Κάθε διάταξη που περιλαμβάνει κινητήρα εσωτερικής 
καύσης ο οποίος κινεί περιστροφική ηλεκτρογεννήτρια 
για συνεχή παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος. 

46. Μηχανοκίνητο σάρωθρο 

Το μηχάνημα συλλογής απορριμμάτων με σάρωση 
που διαθέτει εξοπλισμό ο οποίος σαρώνει τα απορρίμ¬ 
ματα προς στόμιο αναρρόφησης, απ’ όπου μεταφέρο- 
νται σε χοάνη συλλογής πνευματικώς, με ρεύμα αέρα 
υψηλής ταχύτητας, ή με μηχανικό σύστημα. Οι διατάξεις 
σάρωσης και συλλογής είτε είναι προσαρμοσμένες σε 
γυμνό πήγμα φορτηγού οχήματος ή ενσωματώνονται σε 
ειδικό αμάξωμα. Το μηχάνημα είναι μόνιμο ή αφαιρέσι- 
μο, όπως στην περίπτωση συστήματος εναλλάξιμου 
αμαξώματος. 

47. Απορριμματοφόρο όχημα 

Όχημα που έχει σχεδιασθεί για τη συλλογή και μεταφο¬ 
ρά οικιακών και χύδην απορριμμάτων, το οποίο φορτώνε¬ 
ται μέσω δοχείων απορριμμάτων ή χειρωνακτικά. Το όχη¬ 
μα ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό συμπίε¬ 
σης. Το απορριμματοφόρο όχημα περιλαμβάνει πλαίσιο 
με θάλαμο οδηγού στο οποίο είναι προσαρμοσμένο το 
αμάξωμα. Ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με διάταξη 
ανύψωσης των δοχείων. 

48. Φρέζα οδοστρωμάτων 

Κινητό μηχάνημα για την αφαίρεση υλικού από οδο- 
στρωμένες επιφάνειες, με τη χρήση κινούμενου από κινη¬ 
τήρα κυλίνδρου, η επιφάνεια του οποίου είναι εξοπλισμέ¬ 
νη με φρέζες 1 οι κύλινδροι φρεζαρίσματος περιστρέφο¬ 
νται κατά την αφαίρεση του υλικού. 

49. Εκχερσωτής 

Μηχάνημα με κινητήρα με χειριστή ο οποίος βαδίζει πί¬ 
σω από το όχημα ή επιβαίνει σ’ αυτό, το οποίο χρησιμο¬ 
ποιεί το έδαφος για να καθορίζει το βάθος τομής και το 
οποίο είναι εξοπλισμένο με εξάρτημα κατάλληλο για τη 
χάραξη ή απόξεση της επιφάνειας του χλοοτάπητα σε κή¬ 
πους, πάρκα και λοιπούς χώρους πρασίνου. 

50. Θρυμματιστής/τεμαχιστής οργανικών υλικών 

Μηχάνημα με κινητήρα σχεδιαζόμενο προς χρήση σε 

μόνιμη θέση, το οποίο διαθέτει έναν ή περισσότερους κο¬ 
πτήρες με σκοπό τον κατατεμαχισμό ογκωδών οργανι¬ 
κών υλικών. Συνήθως αποτελείται από στόμιο τροφοδο¬ 
σίας μέσω του οποίου εισάγεταιτο υλικό (το οποίο ενδε¬ 
χομένως να συγκροτείται από οδηγό εξάρτημα), 
σύστημα κατατεμαχισμού του υλικού με οποιαδήποτε 
μέθοδο (κοπή, τεμαχισμό, θρυμματισμό ή άλλες μεθό¬ 
δους) και κεκλιμένο αγωγό απόρριψης (γλίστρα) του κα¬ 
τατεμαχισμένου υλικού. Ενδεχομένως συνδέεται με διά¬ 
ταξη συλλογής. 


51. Εκχιονιστικό μηχάνημα με περιστρεφόμενα εργα¬ 
λεία 

Μηχάνημα ικανό να απομακρύνει χιόνι από χώρους κυ¬ 
κλοφορίας με περιστρεφόμενα εργαλεία που προσδί¬ 
δουν στο χιόνι επιτάχυνση ώστε να απομακρύνεται μέσω 
φυσητήρα. 

52. Όχημα με αναρροφητήρα 

Όχημα που είναι εξοπλισμένο με διάταξη συλλογής 
ύδατος, ιλύος, βόρβορου απορριμμάτωνή συναφούς υλι¬ 
κού από υπονόμους ή παρόμοιες εγκαταστάσεις με τη δη¬ 
μιουργία υποπίεσης. Η διάταξη αυτή είτε είναι προσαρ¬ 
μοσμένη σε γυμνό πλαίσιο φορτηγού οχήματος ή ενσω¬ 
ματώνεται σε ειδικό αμάξωμα. Ο εξοπλισμός είναι 
μόνιμος ή αφαιρέσιμος, όπως στην περίπτωση συστήμα¬ 
τος εναλλάξιμου αμαξώματος. 

53. Πυργογερανός 

Περιστρεφόμενος περί σταθερό σημείο γερανός με κε¬ 
ραία τοποθετημένη στην κορυφή πύργου, ο οποίος πα¬ 
ραμένει σχεδόν κατακόρυφος στη θέση εργασίας. Αυτό 
το μηχανοκίνητο συγκρότημα είναι εξοπλισμένο με μέσα 
ανύψωσης και καθόδου ανηρτημένων φορτίων και κίνη¬ 
σης των φορτίων αυτών με τη μεταβολή της ακτίνας ανύ¬ 
ψωσης φορτίου, με την περιστροφή και τη μετακίνηση 
ολόκληρου του πυργογερανού. Ορισμένα είδη πυργογε- 
ρανών εκτελούν αρκετές αλλά όχι απαραίτητα όλες αυ- 
τέςτις κινήσεις. Ο πυργογερανός εγκαθίσταται σε μόνιμη 
θέση ή είναι εξοπλισμένος με μέσα μετακίνησης ή αναρ¬ 
ρίχησης. 

54. Εκσκαφέας χανδάκων 

Αυτοπροωθούμενο μηχάνημα, με επιβαίνοντα ή πεζό 
χειριστή, ερπυστριοφόρο ή τροχοφόρο, στο εμπρός ή το 
όπισθεν μέρος του οποίου είναι προσαρμοσμένος βρα¬ 
χίονας ζεύξης πτύου εκσκαφής και εξάρτηση, σχεδια¬ 
σμένο καταρχήν για την ανόρυξη χανδάκων σε συνεχή 
λειτουργία, μέσω της κίνησης του μηχανήματος. 

55. Αυτοκινούμενος αναμεικτήρας 

Όχημα εξοπλισμένο με τύμπανο για τη μεταφορά ετοί¬ 
μου σκυροδέματος από το εργοστάσιο ανάμειξης σκυρο¬ 
δέματος στο εργοτάξιο 1 Τοτύμπανο μπορεί να περιστρέ¬ 
φεται όταν το όχημα κινείται ή όταν ευρίσκεται σε στάση. 
Το τύμπανο εκκενώνεται στο εργοτάξιο με περιστροφή 
του. Το τύμπανο κινείται είτε από τον κινητήρα του οχή¬ 
ματος ή από ιδιαίτερο κινητήρα. 

56. Συγκρότημα υδραντλίας 

Μηχάνημα που αποτελείται από την υδραντλία καθεαυ- 
τή και το σύστημα κίνησης. Ως υδραντλία νοείται το μη¬ 
χάνημα που αυξάνει τη στάθμη ενέργειας του ύδατος. 

57. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συγκόλλησης 

Κάθε περιστροφική διάταξη που παράγει ρεύμα συ¬ 
γκόλλησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Η δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης πρέπει να περιέχει τα ακό¬ 
λουθα στοιχεία: 

- όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατε¬ 
στημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώ¬ 
που του, 

- όνομα και διεύθυνση του προσώπου που τηρεί τον τε¬ 
χνικό φάκελο, 

- περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, 

- την διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
ακολουθήθηκε, συμπεριλαμβανομένης της εκθέσεως 
που προβλέπεται στο παράρτημα VI (παράγ. 5) και του πι¬ 
στοποιητικού συμμόρφωσης που προβλέπεται στο πα¬ 
ράρτημα VII (παράγ. 4) όπου χρειάζεται, το όνομα και τη 


διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού που συμμε¬ 
τείχε σ’ αυτήν, 

- μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος ϋΛ/Α εξοπλι¬ 
σμού αντιπροσωπευτικού του οικείου τύπου, 

- εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος ΙΔΛ/Α για τον οι¬ 
κείο τύπο, 

- αναφορά στην παρούσα απόφαση, 

- δήλωση ότι ο εξοπλισμός συμμορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, 

-όπου απαιτείται,τη (τις) δήλωση (-λώσεις) συμμόρφω¬ 
σης και τις εφαρμοζόμενες άλλες διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας, 

-τόπο και ημερομηνία, 

- τα στοιχεία του προσώπου που έχει δικαίωμα να υπο¬ 
γράφει τη νομικά δεσμευτική δήλωση του κατασκευαστή 
ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημέ¬ 
νου αντιπροσώπου του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο παρόν παράρτημα ορίζονται οι μέθοδοι μέτρησης 
του αερόφερτου θορύβου οι οποίες πρέπει να χρησιμο¬ 
ποιούνται για τον καθορισμό των σταθμών ακουστικής 
ισχύος του τεχνικού εξοπλισμού που καλύπτεται από την 
παρούσα απόφαση κατάτις διαδικασίες αξιολόγησηςτης 
συμμόρφωσης που προβλέπονται σε αυτήν. 

Στο μέρος Α του παρόντος παραρτήματος καθορίζο¬ 
νται, για κάθε τύπο τεχνικού εξοπλισμού που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1: 

- τα βασικά πρότυπα εκπομπής θορύβου, 

- γενικά συμπληρώματα αυτών των βασικών προτύπων 
εκπομπής θορύβου, 

για τη μέτρηση της στάθμης ηχητικής πίεσης επί επιφά¬ 
νειας μέτρησης που περιβάλλει την πηγή και για τον υπο¬ 
λογισμό της στάθμης ηχητικής ισχύος που παράγεται 
από τηνπηγή. 

Στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος καθορίζο¬ 
νται, για κάθε τύπο τεχνικού εξοπλισμού που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1: 

- τα συνιστώμενα βασικά πρότυπα εκπομπής θορύβου, 
καθώς και 

- παραπομπή σε βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
που έχει επιλεχθεί από το μέρος Α, 

-το πεδίο δοκιμής, 

- την τιμή της σταθερός Κ 2Α 

- το σχήμα της επιφάνειας μέτρησης, 

- το πλήθος και τη θέση των προς χρήση μικροφώνων, 

- οι συνθήκες λειτουργίας, καθώς και 

- τυχόν, παραπομπή σε πρότυπο, 

- απαιτήσεις σχετικά με την τοποθέτηση του τεχνικού 
εξοπλισμού, 

- μέθοδο υπολογισμού των σταθμών ηχητικής ισχύος 
στην περίπτωση που πρέπει να διενεργηθούν διάφορες 
δοκιμές υπό διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας, 

- πρόσθετες πληροφορίες. 

Κατά τις δοκιμές συγκεκριμένων τύπων τεχνικού εξο¬ 
πλισμού, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοι¬ 
νότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, δύναται, 
γενικά, να επιλέγει ένα από τα βασικά πρότυπα εκπομπής 
θορύβου που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και να εφαρ¬ 
μόζουν τις συνθήκες λειτουργίας που προβλέπονται στο 
μέρος Β για τον συγκεκριμένο τύπο τεχνικού εξοπλισμού. 
Ωστόσο, σε περίπτωση διαφοράς, πρέπει να χρησιμοποι- 
είταιτο συνιστώμενο βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
που καθορίζεται στο μέρος Β υπό τις συνθήκες λειτουρ¬ 
γίας που καθορίζονται στο μέρος Β. 

ΜΕΡΟΣΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Για τον καθορισμό της στάθμης ηχητικής ισχύος τεχνι¬ 
κού εξοπλισμού προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται τα βασικά πρότυπα εκπομπής θορύ¬ 
βου 

ΕΝ 130 3744: 1995 

ΕΝ 130 3746: 1995 


με την επιφύλαξη των ακόλουθων γενικών συμπληρω¬ 
ματικών διατάξεων: 

1. Αβεβαιότητα μέτρησης 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρ¬ 
φωσης κατά τη φάση σχεδιασμού δεν λαμβάνονται υπό¬ 
ψη οι αβεβαιότητες μέτρησης. 

2. Λειτουργία της πηγής θορύβου κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής 

2.1. Στροφές ανεμιστήρα 

Εάν ο κινητήρας του τεχνικού εξοπλισμού ή το υδραυ¬ 
λικό του σύστημα διαθέτει ανεμιστήρα(-ες), αυτός(-οί) 
πρέπει ναλειτουργεί(-ούν) κατά τη διάρκεια της δοκιμής. 
Οι στροφές του ανεμιστήρα - σύμφωνα με μία από τις ακό¬ 
λουθες προϋποθέσεις - δηλώνονται και προσδιορίζονται 
από τον κατασκευαστή του τεχνικού εξοπλισμού και πρέ¬ 
πει να αναφέρονται στην έκθεση δοκιμής, δεδομένου ότι 
οι στροφές αυτές χρησιμοποιούνται σε περαιτέρω με¬ 
τρήσεις. 

α) Ανεμιστήρας άμεσα συνδεόμενος με τον κινητήρα 
Εάν ο ανεμιστήρας κινείται άμεσα από τον κινητήρα 
ή/και συνδέεται με τον υδραυλικό εξοπλισμό (π.χ. μέσω 
κινητήριου ιμάντα) ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί κα¬ 
τά τη διάρκεια της δοκιμής. 

β) Ανεμιστήρας με ρύθμιση στροφών κατά βήματα 
Εάν οι στροφές του ανεμιστήρα ρυθμίζονται κατά βή¬ 
ματα, η δοκιμή διεξάγεται: 

- είτε στις μέγιστες στροφές λειτουργίας, 

- ή, κατά την πρώτη δοκιμή ο ανεμιστήρας ρυθμίζεται 
στη θέση μηδενικών στροφών, και κατά δεύτερη δοκιμή 
στη θέση μέγιστων στροφών. Η προκύπτουσα στάθμη 
ηχητικής πίεσης ΕρΑ υπολογίζεται από το συνδυασμό των 
αποτελεσμάτων των δύο δοκιμών με τον ακόλουθο τύπο: 

Ι_ρΑ =1019 {0,3 χ 10 01 1ρΜ% + 0,7 χ 10 °· 1 ίρΑ ' 100% } 
όπου: 

ΙρΑ.Ο % η στάθμη ηχητικής πίεσης όπως προσδιορίζε¬ 
ται με τον ανεμιστήρα στη θέση μηδενικών στροφών, 
ΙρΑ.100 % η στάθμη ηχητικής πίεσης όπως προσδιορί¬ 
ζεται με τον ανεμιστήρα στη θέση μέγιστων στροφών. 

γ) Ανεμιστήρας με συνεχή ρύθμιση στροφών 
Εάν η ρύθμιση των στροφών του κινητήρα είναι συνε¬ 
χής, η δοκιμή διεξάγεται είτε σύμφωνα με την παράγρα¬ 
φο 2.1 στοιχείο β) είτε με τον ανεμιστήρα να λειτουργεί σε 
στροφές τουλάχιστον 70 % των μέγιστων στροφών. 

2.2. Δοκιμή τεχνικού εξοπλισμού χωρίς φορτίο 

Για τις μετρήσεις αυτές, ο κινητήρας και το υδραυλικό 
σύστημα του τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να προθερμαί- 
νονται σύμφωνα με τις οδηγίες και να τηρούνται οι απαι¬ 
τήσεις ασφαλείας. 

Η δοκιμή διεξάγεται με τον τεχνικό εξοπλισμό σε θέση 
ακινησίας, δηλαδή χωρίς να λειτουργεί ο εξοπλισμός ερ¬ 
γασίας ή ο μηχανισμός κίνησης. Γιατους σκοπούς της δο¬ 
κιμής, ο κινητήρας ρυθμίζεται σε στροφές βραδυπορείας 
(ραλεντί) τουλάχιστον ίσες προς τις ονομαστικές στρο¬ 
φές που αντιστοιχούν στην καθαρή ισχύ [ 1 ]. 

Εάν το μηχάνημα τροφοδοτείται από γεννήτρια ή το κύ¬ 
ριο δίκτυο, η συχνότητα της παροχής ρεύματος, που προ¬ 
διαγράφεται για τον κινητήρα από τον κατασκευαστή, 
πρέπει να είναι σταθερή ± 1 Ηζεάντο μηχάνημα είναι εξο¬ 
πλισμένο με επαγωγικό κινητήρα, και η τάση τροφοδότη¬ 
σης ίση με ± 1 % της ονομαστικής τάσης εάν το μηχάνη¬ 
μα είναι εξοπλισμένο με κινητήρα με συλλέκτη. Η τάση 




ΦΕΚ1418 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


19765 


τροφοδότησης μετράται στο βύσμα μη αποσπώμενου 
αγωγού ή καλωδίου, ή στην είσοδο του μηχανήματος εάν 
παρέχεται αποσπώμενο καλώδιο. Η μορφή του κύματος 
του ρεύματος που παρέχεται από τη γεννήτρια πρέπει να 
είναι η ίδια με τη μορφή του ρεύματος από το κύριο δί¬ 
κτυο. 

Εάν το μηχάνημα τροφοδοτείται από συσσωρευτή, ο 
συσσωρευτής πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένος. 

Οι στροφές που χρησιμοποιούνται και η αντίστοιχη κα¬ 
θαρή ισχύς δηλώνονται από τον κατασκευαστή και πρέπει 
να αναφέρονται στην έκθεση δοκιμής. 

Εάν ο τεχνικός εξοπλισμός διαθέτει πολλούς κινητήρες, 
αυτοί πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά τη διάρ¬ 
κεια των δοκιμών. Εάν δεν είναι δυνατό, πρέπει να ελέγ¬ 
χεται κάθε πιθανός συνδυασμός κινητήρων. 

2.3. Δοκιμή έμφορτου τεχνικού εξοπλισμού με κινητήρα 

Για τις μετρήσεις αυτές, ο κινητήρας (κινητήρια διάτα¬ 
ξη) και το υδραυλικό σύστημα του τεχνικού εξοπλισμού 
πρέπει να προθερμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες, και 
να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια 
της δοκιμής δεν επιτρέπεται να λειτουργούν διατάξεις εκ¬ 
πομπής ηχητικού σήματος, όπως προειδοποιητική κόρνα 
ή βομβητής οπισθοπορείας. 

Οι στροφές ή η ταχύτητα του τεχνικού εξοπλισμού κα¬ 
τά τη διάρκεια της δοκιμής πρέπει να καταγράφονται και 
να αναφέρονται στην έκθεση δοκιμής. 

Εάν ο τεχνικός εξοπλισμός διαθέτει πολλούς κινητήρες 
ή/και συγκροτήματα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα 
κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Εάν δεν είναι δυνατό, πρέ¬ 
πει να ελέγχεται κάθε πιθανός συνδυασμός κινητήρων 
ή/και συγκροτημάτων. 

Γ ια κάθε τύπο τεχνικού εξοπλισμού που δοκιμάζεται έμ- 
φορτος, πρέπει να καθορίζονται συγκεκριμένες συνθή¬ 
κες λειτουργίας που, κατά κανόνα προκαλούν επιδράσεις 
και οχλήσεις παρόμοιες με τις επικρατούσες υπό πραγ¬ 
ματικές συνθήκες εργασίας. 

2.4. Δοκιμή τεχνικού εξοπλισμού χειρισμού χειρός 

Γ ια κάθε τύπο τεχνικού εξοπλισμού χειρισμού χειρός 
καθορίζονται συμβατικές συνθήκες λειτουργίας, που 
προκαλούν επιδράσεις και οχλήσεις παρόμοιες με τις επι¬ 
κρατούσες υπό πραγματικές συνθήκες εργασίας. 

3. Υπολογισμός στάθμης ηχητικής πίεσης 

Η στάθμη ηχητικής πίεσης επιφάνειας καθορίζεται του¬ 
λάχιστον τρεις φορές. Εάν τουλάχιστον δύο από τις κα¬ 
θοριζόμενες τιμές δεν διαφέρουν περισσότερο από 1 άΒ 
δεν απαιτούνται περαιτέρω μετρήσεις. Διαφορετικά οι 
μετρήσεις συνεχίζονται μέχρι να ληφθούν δύο τιμές που 
να μη διαφέρουν περισσότερο από 1 άΒ. Η στάθμη ηχητι¬ 
κής πίεσης επιφάνειας με στάθμιση "Α", που χρησιμοποι¬ 
είται για τον υπολογισμό της στάθμης ηχητικής ισχύος, 
αποτελεί τον αριθμητικό μέσοτωνδύο υψηλότερωντιμών 
που δεν διαφέρουν περισσότερο από 1 άΒ. 

4. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην 
έκθεση 

Η στάθμη ηχητικής ισχύος στάθμισης Ατης υπό δοκιμή 
πηγής στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο 
αριθμό (για δεκαδικό κλάσμα μικρότερο του 0,5 χρησιμο¬ 
ποιείται η μικρότερη ακέραια τιμή, για δεκαδικό κλάσμα 
μεγαλύτερο ή ίσο του 0,5 η ανώτερη τιμή). 

Η έκθεση περιλαμβάνει τα τεχνικά δεδομένα που είναι 
απαραίτητα για την αναγνώριση της υπό δοκιμή πηγής, 
καθώς και τον κώδικα δοκιμής θορύβου και τα ακουστικά 
δεδομένα. 


5. Πρόσθετες θέσεις μικροφώνου επί της ημισφαιρικής 
επιφάνειας μέτρησης (ΕΝ 150 3744: 1995) 

Πέραν των προβλεπομένων στα εδάφια 7.2.1 και 7.2.2 
του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 130 3744:1995, επιτρέπε¬ 
ται να χρησιμοποιείται συστοιχία δώδεκα μικροφώνων επί 
της ημισφαιρικής επιφάνειας μέτρησης. Ο εντοπισμός 
των θέσεων των δώδεκα μικροφώνων που κατανέμονται 
επί της επιφάνειας ημισφαιρίου ακτίνας γ παρατίθενται 
υπό τη μορφή καρτεσιανών συντεταγμένων στον ακόλου¬ 
θο πίνακα. Η ακτίνα γ του ημισφαιρίου πρέπει να είναι ίση 
ή μεγαλύτερη από το διπλάσιο της μεγαλύτερης διάστα¬ 
σης του παραλληλεπίπεδου αναφοράς. Το παραλληλεπί¬ 
πεδο αναφοράς ορίζεται ως το μικρότερο δυνατό παραλ¬ 
ληλεπίπεδο που περιβάλλει ακριβώς τον εξοπλισμό (χω¬ 
ρίς εξαρτήματα) και περατούται στο ανακλαστικό 
επίπεδο. Η ακτίνα του ημισφαιρίου στρογγυλεύεται στην 
πλησιέστερη μεγαλύτερη από τις ακόλουθες τιμές: 4,10, 
16 πι. 

Το πλήθος των μικροφώνων (δώδεκα) επιτρέπεται να 
μειώνεται σε έξι αλλά οι θέσεις μικροφώνων 2, 4,6, 8, 10, 
12 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εδαφίου 7.4.2 του ευ¬ 
ρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 150 3744: 1995 πρέπει να χρησι¬ 
μοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις. 

Χρησιμοποιείται γενικά η διάταξη με έξι θέσεις μικρο¬ 
φώνων επί ημισφαιρικής επιφάνειας μέτρησης. Αν η οδη¬ 
γία 2000/14/ΕΚ προβλέπει άλλες προδιαγραφές στον κώ¬ 
δικα δοκιμής θορύβου για ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό 
τότε χρησιμοποιούνται οι προδιαγραφές αυτές. 

Πίνακας: 

Συντεταγμένες των θέσεων των δώδεκα μικροφώνων 

Πλήθος μικροφώνων 
χ/γ 
]Ι Γ 

Ζ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 
1 

0,7 

0 

-0,7 

-1 

-0,7 

0 

0,7 

0,65 

-0,27 

-0,65 

0,27 

0 

0,7 

1 
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0,7 

0 

-0,7 

-1 

-0,7 
0,27 
0,65 
-0,27 
-0,65 

1,5 ΙΤ1 

1,5 ηη 

1,5 ιη 

1,5 ηη 

1,5 ηη 

1,5 ηη 
1,5 ιη 

1,5 Γη 
0,71 Ι¬ 
Ο,71 Ι¬ 
Ο,71 Ι¬ 
Ο,71 ι- 

6. Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α 

Η μέτρηση του εξοπλισμού θα πραγματοποιείται επί 
ανακλαστικής επιφάνειας σκυροδέματος ή μη πορώδους 
ασφάλτου, οπότε ως τιμή της περιβαλλοντικής διόρθω¬ 
σης Κ2Α λαμβάνεται Κ2Α = 0. Αν η οδηγία 2000/14/ΕΚ 
προβλέπει άλλες προδιαγραφές στον κώδικα δοκιμής θο¬ 
ρύβου για ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό τότε χρησιμοποι¬ 
ούνται οι προδιαγραφές αυτές. 

[1] Ως "καθαρή ισχύς" νοείται η ισχύς σε ΊΔΛ/ ΕΚ" με- 
τρούμενη σε πάγκο δοκιμών στο άκρο στροφαλοφόρου 
άξονα, ή ισοδύναμου κατασκευαστικού στοιχείου, σύμ¬ 
φωνα με τη μέθοδο ΕΟΚ για την μέτρηση της ισχύος των 
κινητήρων εσωτερικής καύσης οχημάτων, εξαιρουμένης 
ωστόσο της ισχύος για τον ανεμιστήρα ψύξης του κινητή¬ 
ρα. 

Σχήμα 

Συμπληρωματική διάταξη μικροφώνων 
επί του ημισφαιρίου (δώδεκα θέσεις μικροφώνων). 




ΜΕΡΟΣ Β' 

ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

0. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ 
ΔΟΚΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 
Πεδίο δοκιμής 

Ανακλαστική επιφάνεια σκυροδέματος ή μη πορώδους 
ασφάλτου 

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α 
Κ2Α = 0 

Επιφάνεια μέτρησης/έξι θέσεις μικροφώνων/απόσταση 
μέτρησης 

ί) αν η μεγαλύτερη διάσταση του παραλληλεπιπέδου 
αναφοράς δεν υπερβαίνει 8 τη: 

ημισφαίριο/έξι θέσεις μικροφώνου σύμφωνα με το μέ¬ 
ρος Α παράγραφος 5/σύμφωνα με το μέρος Α παράγρα¬ 
φος 5 

ϋ) αν η μεγαλύτερη διάσταση του παραλληλεπιπέδου 
αναφοράς υπερβαίνει 8 ηη: 

παραλληλεπίπεδο σύμφωνα με το 130 3744: 1995 με 
απόσταση μέτρησης ά = Ιτη. 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή χωρίς φορτίο 

Οι έλεγχοι θορύβου διενεργούνται σύμφωνα με το μέ¬ 
ρος Α σημείο 2.2. 

Διάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισμός της προ- 
κύπτουσας στάθμης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν πε¬ 
ρισσότερες της μιας συνθήκες λειτουργίας 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

1. ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΚΑΥΣΗΣ 

Βλέπε αριθ. 0. 

2. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΚΘΑΜΝΩΤΕΣ 
Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 
150 10884: 1995 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 
150 10884: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή με φορτίο 

150 10884: 1995, σημείο 5.3 

Διάρκεια(-ες) παρατήρησης 
150 10884: 1995 

3. ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 


Βλέπε αριθ. 0. 
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Το γεωμετρικό κέντρο του μηχανήματος τοποθετείται 
επάνω από το κέντρο του ημισφαιρίου 1 το αναβατόριο κι¬ 
νείται χωρίς φορτίο και εξέρχεται του ημισφαιρίου - αν 
χρειάζεται - από το σημείο 1. 

4. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 
150 7960: 1995, παράρτημα ϋ με ά = 1 γπ 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή με φορτίο 

σύμφωνα με το 150 7960:1995, παράρτημα I (μόνον ση¬ 
μείο ϋ 2β). 

Διάρκεια παρατήρησης 

σύμφωνα με το 150 7960: 1995, παράρτημα ύ. 

5. ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 

1507960:1995, παράρτημα Α, απόσταση μέτρησηςά = 

1 ΓΠ 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
Δοκιμή με φορτίο 

150 7960: 1995, παράρτημα Α (μόνον σημείο Α2β). 

Διάρκεια(-ες) παρατήρησης 
150 7960: 1995, παράρτημα Α. 

6. ΦΟΡΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 
150 9207: 1995 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 
150 9207: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή με φορτίο/Δοκιμή χωρίς φορτίο: 
υπό πλήρες φορτίο πριονίζοντας ξύλο/υπό τις μέγιστες 
στροφές χωρίς φορτίο: 

α) με κινητήρα εσωτερικής καύσης: 150 9207: 1995 ση¬ 
μεία 6.3 και 6.4 1 

β) με ηλεκτροκινητήρα: δοκιμή σύμφωνα με τις συνθή¬ 
κες λειτουργίας κατά 150 9207: 1995 σημείο 6.3 και δοκι¬ 
μή με τον κινητήρα στο μέγιστο αριθμό στροφών χωρίς 
φορτίο. 

Διάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισμός της προ- 


κύπτουσας στάθμης ηχητικής ισχύος όταν εφαρμόζονται 
περισσότερες της μιας συνθήκες λειτουργίας 

150 9027: 1995 σημεία 6.3 και 6.4 1 

Η προκύπτουσα στάθμη ηχητικής ισχύος Ι_\Λ/Α υπολογί¬ 
ζεται με τον τύπο: 

Ε\Λ/Α= ΙΟΙρ [ 10 0,1 Ι_\Λ/1 + 10 0,1 Ι_\Λ/2] 

όπου Ι_\Λ/1, και Ι_\Λ/2 είναι οι μέσες στάθμες ηχητικής 
ισχύος των δύο διαφορετικών τρόπων λειτουργίας που 
καθορίζονται παραπάνω. 

7. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΛΥΣΗ ΥΠΟ ΥΨΗ¬ 
ΛΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 

Αν είναι δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία των δύο συ¬ 
γκροτημάτων, πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα 
υπό τους αριθμούς 26 και 52. Στην αντίθετη περίπτωση, 
τα δύο συγκροτήματα μετριόνται χωριστά και αναφέρο- 
νται οι ανώτερες τιμές. 

8. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 

ϊ) ΜΗ ΔΟΝΗΤΙΚΟΙ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ 

Βλέπε αριθ. 0. 

ϋ) ΔΟΝΗΤΙΚΟΙ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΜΕ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση του μηχανήματος 

Ο δονητικός οδοστρωτήρας τοποθετείται επάνω σε ένα 
ή περισσότερα κατάλληλα ελαστικά υλικά όπως αερο¬ 
στρωμνές, κατασκευασμένες από μαλακό υλικό (ελαστο- 
μερές ή παρόμοιο) οι οποίες φουσκώνονται σε στάθμη 
πίεσης που να εξασφαλίζει την ανύψωση της μηχανής κα¬ 
τά τουλάχιστον 5 οπι. Πρέπει να αποφεύγεται το φαινό¬ 
μενο του συντονισμού. Οι διαστάσεις της (των) αερο- 
στρωμνής(-ών) πρέπει να επαρκούν ώστε να εξασφαλίζε¬ 
ται η ευστάθεια του υπό δοκιμή μηχανήματος. 

Δοκιμή με φορτίο 

Το μηχάνημα υποβάλλεται σε δοκιμή ακίνητο με τον κι¬ 
νητήρα στις ονομαστικές στροφές (κατά δήλωση του κα¬ 
τασκευαστή) και με αποσυνδεδεμένους τους μηχανι¬ 
σμούς κίνησης. Ο μηχανισμός συμπύκνωσης λειτουργεί 
με τη μέγιστη ισχύ συμπίεσης που αντιστοιχεί στο συν¬ 
δυασμό της υψηλότερης συχνότητας και του μέγιστου 
δυνατού πλάτους για την εν λόγω συχνότητα όπως δηλώ¬ 
νεται από τον κατασκευαστή. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

ΙΗ) ΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ, ΔΟΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ 
ΚΡΙΟΙ ΚΑΙ ΔΟΝΗΤΙΚΟΙ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΔΙΖΟΝΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 
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Χώρος διεξαγωγής ελέγχου 

ΕΝ 500-4 αναθ. 1: 1998 παράρτημα Θ 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή με φορτίο 

ΕΝ 500-4 αναθ. 1: 1998, παράρτημα Ο 

Περίοδος παρατήρησης 

ΕΝ 500-4 αναθ. 1: 1998, παράρτημα Ο 

9. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 130 3744: 1995 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 

Ημισφαίριο/έξι θέσεις μικροφώνων σύμφωνα με το μέ¬ 
ρος Α παράγραφος 5/σύμφωνα με το μέρος Α παράγρα¬ 
φος 5 

ή 

παραλληλεπίπεδο σύμφωνα με 130 3744:1995 με από¬ 
σταση μέτρησης ά = 1 πι 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση του μηχανήματος 

Οι αεροσυμπιεστές τοποθετούνται επάνω στο ανακλα¬ 
στικό επίπεδο, οι αεροσυμπιεστές με πέλματα ολίσθησης 
τοποθετούνται επάνω σε στήριγμα ύψους 0,40πι, εκτός 
αν οι συνθήκες εγκατάστασης από τον κατασκευαστή 
ορίζουν διαφορετικά. 

Δοκιμή με φορτίο 

Ο υπό δοκιμή συμπιεστής προθερμαίνεται και λειτουρ¬ 
γεί υπό σταθερές συνθήκες όπως συμβαίνει κατά τη συ¬ 
νεχή λειτουργία. Έχει υποστεί κανονική συντήρηση καιλι- 
πανθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Ο καθορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πραγματο¬ 
ποιείται υπό πλήρες φορτίο ή υπό λειτουργικές συνθήκες 
που είναι δυνατό να αναπαραχθούν και αντιπροσωπεύουν 
την θορυβωδέστερη λειτουργία κατά την τυπική χρησι¬ 
μοποίηση του μηχανήματος. Εκ των δύο περιπτώσεων 
χρησιμοποιείται η πλέον θορυβώδης. 

Αν η διάταξη του πλήρους συγκροτήματος προβλέπει 
ότι ορισμένα συστατικά στοιχεία του όπως τα ενδιάμεσα 
ψυγεία ίηΙθίΌοοίΘΓε) εγκαθίστανται μακράν του συμπιε¬ 
στού, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την εκτέλε¬ 
ση της δοκιμής να διαχωρίζεται ο θόρυβος που παράγε- 
ται από τα εν λόγω στοιχεία. 

Κατά την δοκιμή τα καυσαέρια του αεροσυμπιεστού 
πρέπει να παροχετεύονται μακράν του πεδίου δοκι¬ 
μής. Θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε ο θόρυ¬ 
βος που παράγεται από τα καυσαέρια να είναι κατά 10 
άΒ χαμηλότερος του θορύβου που μετράται σε όλες 
τις θέσεις μέτρησης (π.χ. μέσω της χρήσης ηχοαπο- 
σβεστήρα). 

Θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε η εξαγωγή του 
αέρα να μην παράγει και άλλο θόρυβο λόγω στροβιλι¬ 
σμών στην δικλείδα εκκένωσης του συμπιεστή. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 


10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟ- 
ΣΦΥΡΕΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 130 3744: 1995 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 

Ημισφαίριο/έξι θέσεις μικροφώνων σύμφωνα με το μέ¬ 
ρος Α παράγραφος 5 και τον ακόλουθο πίνακα/ανάλογα 
με τη μάζα του εξοπλισμού σύμφωνα με τον ακόλουθο πί¬ 
νακα: 

Μάζα του εξοπλισμού πι (1<ςι) 

Ακτίνα του ημισφαιρίου 
Ζ για τις θέσεις των μικροφώνων 2,4,6 και 8 

πι < 10 
πι 3 10 
2 πι 
4 πι 
0,75 πι 
1,50 πι 


Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση του μηχανήματος 

Όλα τα μηχανήματα ελέγχονται σε κατακόρυφη θέση. 

Αν το υπό δοκιμή μηχάνημα διαθέτει σωλήνα εξαγωγής 
αερίων, ο άξονας του σωλήνα πρέπει να ισαπέχει από θέ¬ 
σεις δύο μικροφώνων. Ο θόρυβος της πηγής ενέργειας 
δεν πρέπει να επηρεάζει τη μέτρηση της εκπομπής θορύ¬ 
βου από το υπό δοκιμή μηχάνημα. 

Στήριξη του μηχανήματος 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το μηχάνημα στηρίζεται 
σε εργαλείο εμπηγμένο σε κύβο σκυροδέματος τοποθε¬ 
τημένο σε φρέαρ από σκυρόδεμα. Κατά τη διάρκεια των 
δοκιμών είναι δυνατόν να παρεμβάλλεται χαλύβδινο τε¬ 
μάχιο μεταξύ του μηχανήματος και του εργαλείου στήρι¬ 
ξης. Αυτό το ενδιάμεσο τεμάχιο πρέπει να συνδέει σταθε- 
ράτο μηχάνημα καιτο εργαλείο στήριξης. Στο σχήμα 10.1 
απεικονίζονται αυτές οι απαιτήσεις. 

Χαρακτηριστικά του κύβου 

Ο κύβος σκυροδέματος έχει ακμή μήκους 0,60 πι ± 2 
πιπι με όσο το δυνατόν ομαλό σχήμα πρέπει να είναι κα¬ 
τασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα πλήρως δο- 
νημένο σε στρώσεις πάχους έως 0,20 πι για την αποφυγή 
υπερβολικής ιζηματοποίησης. 

Ποιότητα σκυροδέματος 

Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι κατηγορίας Θ 50/60 σύμ¬ 
φωνα με το ΕΝν 206. 

Ο κύβος πρέπει να είναι οπλισμένος με ανεξάρτητες σι¬ 
δηρές ράβδους διαμέτρου 8 πιπι, χωρίς συνδετήρες, 
σύμφωνα με το σχήμα 10.2. 

Εργαλείο στήριξης 

Το εργαλείο πακτώνεται στον κύβο και αποτελείται από 
μηχανικό κριό με διάμετρο τουλάχιστον 178 πιπι και όχι 
μεγαλύτερη των 220 πιπι και από σφιγκτήρα πανομοιότυ¬ 
πο με εκείνο που χρησιμοποιείται συνήθως με το υπό δο- 
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κιμή μηχάνημα και σύμφωνο προς το 130 1180: 1983, μή¬ 
κους επαρκούς για να καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή της 
δοκιμής. 

Με την κατάλληλη διεργασία συνδέονται τα δύο στοι¬ 
χεία. Το εργαλείο στερεώνεται στον κύβο με τρόπο ώστε 
η κάτω επιφάνεια του μηχανικού κριού να απέχει 0,30 πι 
από την επάνω επιφάνεια του κύβου (βλέπε το σχήμα 
10 . 2 ). 

Ο κύβος παραμένει μηχανικά άθικτος, ειδικά στο σημείο 
επαφής του εργαλείου στήριξης και του σκυροδέματος. 
Πριν και μετά από κάθε δοκιμή πιστοποιείται ότι το εργα¬ 
λείο είναι πλήρως πακτωμένο στον κύβο. 

Τοποθέτηση του κύβου 

Ο κύβος τοποθετείται μέσα σε φρέαρ πλήρες με 
σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτεται από προστατευτική 
πλάκα τουλάχιστον 100 1<ς|/πι2, όπως εμφαίνεται στο 
σχήμα 10.3, με τρόπο ώστε η επάνω επιφάνεια της 
προστατευτικής πλάκας να είναι ισόπεδη με το έδα¬ 
φος. Για την αποφυγή τυχόν παρασιτικών θορύβων, ο 
κύβος πρέπει να μονώνεται έναντι του πυθμένα καιτων 
τοιχωμάτων του φρέατος με ελαστικά τεμάχια, των 
οποίων η οριακή συχνότητα απορρόφησης δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το ήμισυ της ταχύτητας κρούσης του 
υπό δοκιμή μηχανήματος, εκφρασμένη σε κρούσεις 
ανά δευτερόλεπτο. 

Το άνοιγμα της προστατευτικής πλάκας, μέσα από το 
οποίο διέρχεται ο σφιγκτήρας του εργαλείου, πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν μικρότερο και να σφραγίζεται με εύ¬ 
καμπτο ηχομονωτικό σφράγισμα. 

Δοκιμή με φορτίο 

Το υπό δοκιμή μηχάνημα συνδέεται με το εργαλείο στή¬ 
ριξης· 

Το υπό δοκιμή μηχάνημα τίθεται σε λειτουργία ομαλά, 
ώστε να λειτουργεί με την ίδια ακουστική σταθερότητα 
όπως κατά την κανονική λειτουργία. 

Το υπό δοκιμή μηχάνημα λειτουργεί με τη μέγιστη ισχύ, 
όπως αυτή ορίζεται στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται 
από τον κατασκευαστή στον αγοραστή. 

Διάρκεια παρατήρησης 


Σχήμα 10.2 
Κύβος δοκιμών 




Σχήμα 10.3 
Διάταξη δοκιμής 
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11. ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή με φορτίο 

Η συσκευή ανάδευσης (περιστρεφόμενοτύμπανο) πλη- 
ρούται μέχρι την ονομαστική του χωρητικότητα με άμμο 
κόκκων 0-3 ηηπι και υγρασία 4-10 %. 

Η συσκευή ανάδευσης λειτουργεί τουλάχιστον στις 
ονομαστικές της στροφές. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

12. ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Βλέπε αριθ. 0. 

Το γεωμετρικό κέντρο του μηχανήματος τοποθετείται 
επάνω από το κέντρο του ημισφαιρίου συνδέεται το βα¬ 
ρούλκο, χωρίς όμως να ασκείται φορτίο. 

13. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 130 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Αν το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με βραχίονα (μπού- 
μα), αυτός τοποθετείται κατακορύφως και ο σωλήνας 
καταλήγει στη χοάνη πληρώσεως. Στην αντίθετη περί¬ 
πτωση, το μηχάνημα εφοδιάζεται με οριζόντιο σωλήνα 
μήκους τουλάχιστον 30 πί. που καταλήγει στη χοάνη πλη¬ 
ρώσεως. 

Δοκιμή με φορτίο 

ί) για μηχανήματα μεταφοράς και εκτόξευσης σκυροδέ¬ 
ματος: 

το σύστημα μεταφοράς και ο σωλήνας πληρούνται με 
υλικό παρόμοιο με σκυρόδεμα, στο οποίο το τσιμέντο 
αντικαθίσταται από πρόσμειξη, π.χ. λεπτοτάτης τέφρας. 
Το μηχάνημα λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοσή του, ενώ 
ένας κύκλος εργασίας δεν διαρκεί άνω των πέντε δευτε¬ 
ρολέπτων (στην περίπτωση υπέρβασης αυτής της διάρ¬ 
κειας, προστίθεται νερό στο "σκυρόδεμα" μέχρις ότου 
επιτευχθεί αυτή η τιμή). 

ϋ) για μηχανήματα μεταφοράς και εκτόξευσης κονιάμα¬ 
τος: 

το σύστημα μεταφοράς και ο σωλήνας πληρούνται με 
υλικό παρόμοιο με το κονίαμα επιφάνειας, στο οποίο το 
τσιμέντο αντικαθίσταται από πρόσμειξη, π.χ. μεθυλοκυτ- 
ταρίνη. Το μηχάνημα λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοσή 
του, ενώ ένας κύκλος εργασίας δεν πρέπει να διαρκεί άνω 
των πέντε δευτερολέπτων (στην περίπτωση υπέρβασης 


αυτής της διάρκειας, προστίθεται νερό στο "κονίαμα" μέ- 
χρις ότου επιτευχθεί αυτή η τιμή). 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

14. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

Βλέπε αριθ. 0. 

Το γεωμετρικό κέντρο του μηχανήματος τοποθετείται 
επάνω από το κέντρο του ημισφαιρίου· η ταινία κινείται 
χωρίς φορτίο και εξέρχεται του ημισφαιρίου - αν χρειάζε¬ 
ται - από το σημείο 1. 

15. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή με φορτίο 

Ο ψυκτικός εξοπλισμός τοποθετείται σε πραγματικό ή 
προσομοιούμενο χώρο φόρτωσης και δοκιμάζεται σε 
σταθερή θέση όπου το ύψος του ψυκτικού εξοπλισμού εί¬ 
ναι αντιπροσωπευτικό των απαιτήσεων της σκοπούμενης 
εγκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες του αγοραστή. Η 
πηγή ενέργειας του ψυκτικού εξοπλισμού θα λειτουργεί 
με ισχύ που επιτρέπει την επίτευξη της μέγιστης ταχύτη¬ 
τας του συμπιεστού ψύξης και του ανεμιστήρα που ορίζε¬ 
ται στις οδηγίες. Αν ο ψυκτικός εξοπλισμός προορίζεται 
να τροφοδοτείται από τον κινητήρα προώθησης του οχή¬ 
ματος, ο κινητήρας δεν θα χρησιμοποιείται κατά τη δοκι¬ 
μή και ο ψυκτικός εξοπλισμός θα συνδέεται με κατάλληλη 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αφαιρούμενες μονάδες 
έλξης πρέπει να απομακρύνονται κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής. 

Ο ψυκτικός εξοπλισμός που συνδέεται σε μονάδες ψύ¬ 
ξης χώρου φορτίου που έχουν τη δυνατότητα να τροφο¬ 
δοτούνται από διάφορες πηγές ενέργειας δοκιμάζονται 
χωριστά για κάθε πηγή. Το αποτέλεσμα που καταχωρείται 
στην έκθεση δοκιμής θα αντανακλά τουλάχιστον τον τρό¬ 
πο λειτουργίας που προκαλεί τη μέγιστη εκπομπή θορύ¬ 
βου. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

16. ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 

150 6395: 1988 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 

150 6395: 1988 
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Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
Τοποθέτηση του μηχανήματος 

Οι ερπυστριοφόροι προωθητές υποβάλλονται σε δοκι¬ 
μή σε χώρο δοκιμών σύμφωνα με το σημείο 6.3.3 του 150 
6395:1988 

Δοκιμή με φορτίο 

150 6395: 1988 παράρτημα Β 

Διάρκεια(-ες) παρατήρησης και, τυχόν, διαφορετικές 
συνθήκες λειτουργίας 
150 6395: 1988 παράρτημα Β 

17. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή με φορτίο 

ΕΝ 791: 1995 παράρτημα Α 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

18. ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 
150 6395: 1988 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 
150 6395: 1988 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
Δοκιμή με φορτίο 

Σύμφωνα με το 150 6395: 1988 παράρτημα Ο, με την 
ακόλουθη τροποποίηση: 

Ο. σημείο 4.3, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται 
ως εξής: 

"Ο κινητήρας λειτουργεί στο μέγιστο ρυθμιζόμενο αριθ¬ 
μό στροφών (υψηλό ρελαντί). Ο μοχλός του κιβωτίου τα¬ 
χυτήτων τοποθετείται στο νεκρό σημείο. Ο κάδος οδηγεί¬ 
ται τρεις φορές στη θέση ανατροπής (εκφόρτωσης) - πε¬ 
ρίπου 75 % του μέγιστου εύρους της κίνησης ανατροπής 
- και επαναφέρεται στη θέση που ευρίσκεται κατά την με¬ 
τακίνηση του οχήματος. Η ως άνω διαδικασία θεωρείται 
ως ενιαίος κύκλος λειτουργίας του υδραυλικού συστήμα¬ 
τος εν στάσει. 

Αν δεν χρησιμοποιείται η ισχύς της μηχανής για την ανα¬ 
τροπή του κάδου, η μηχανή πρέπει να λειτουργεί στο ρε¬ 
λαντί, με το μοχλό του κιβωτίου ταχυτήτων στο νεκρό ση¬ 


μείο. Οι μετρήσεις διενεργούνται χωρίς ανατροπή του κά¬ 
δου. Η παρατήρηση διαρκεί 15 δευτερόλεπτα." 

Διάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισμός της προ- 
κύπτουσας στάθμης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν πε¬ 
ρισσότερες της μιας συνθήκες λειτουργίας 

150 6395: 1988 παράρτημα Ο 

19. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΥ¬ 
ΤΙΟΦΟΡΩΝ Ή ΣΙΛΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή με φορτίο 

Το μηχάνημα υπόκειται σε δοκιμή ενώ το φορτηγό όχη¬ 
μα είναι ακίνητο. Ο κινητήρας του μηχανήματος λειτουρ¬ 
γεί στις στροφές που αντιστοιχούν στη μέγιστη απόδοση 
του μηχανήματος, όπως αυτή που ορίζεται στις οδηγίες 
χρήσης που χορηγεί στον αγοραστή. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 


20. ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 
150 6395: 1988 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 
150 6395: 1988 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή με φορτίο 

150 6395: 1988 παράρτημα Α 

Διάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισμός της προ- 
κύπτουσας στάθμης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν πε¬ 
ρισσότερες της μιας συνθήκες λειτουργίας 
150 6395: 1988 παράρτημα Α 

21. ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ-ΦΟΡΤΩΤΕΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 
150 6395: 1988 

Επιφάνεια μέτρησης / αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 
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150 6395: 1988 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή με φορτίο 

150 6395: 1988 παράρτημα ϋ 

Διάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισμός της προ- 
κύπτουσας στάθμης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν πε¬ 
ρισσότερες της μιας συνθήκες λειτουργίας 

150 6395: 1988 παράρτημα ϋ 

22. ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Γιατους σκοπούς της παρούσας δοκιμής θορύβου, κα¬ 
τά τη μέτρηση της στάθμης ακουστικής πίεσης στις θέ¬ 
σεις των μικροφώνων χρησιμοποιείται η μεμονωμένη 
στάθμη ηχητικής πίεσης ίρΙε όπως ορίζεται στο ΕΝ 150 
3744: 1995 σημείο 3.2.2. 

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α 

Μετρήσεις σε ανοικτό χώρο 

Κ2Α = Ο 

Μετρήσεις σε κλειστό χώρο 

Η τιμή της σταθερός Κ2Α, καθορισμένη σύμφωνα με το 
παράρτημα Ατού ΕΝ 150 3744:1995, πρέπει να είναι ? 2,0 
άΒ, οπότε η Κ2Α δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Η μέτρηση του θορύβου εκτελείται κατά τη διάρκεια 
πλήρους κύκλου που αρχίζει με κενό δοχείο και ολοκλη¬ 
ρώνεται μετά την απόρριψη 120 φιαλών σε αυτό. 

Οι γυάλινες φιάλες ορίζονται ως εξής: 

- χωρητικότητα: 75οΙ, 

- βάρος:370 +-300. 

Ο εκτελώντη δοκιμή χειριστής κρατά κάθε φιάλη από το 
λαιμό της και με το κάτω μέρος της προς το άνοιγμα πλή¬ 
ρωσης, την ωθεί απαλά διαμέσου του ανοίγματος πλή¬ 
ρωσης προς το κέντρο του δοχείου αποφεύγοντας κατά 
το δυνατόν η φιάλη να προσκρούσει στα τοιχώματα. Για 
την απόρριψη των φιαλών χρησιμοποιείται μόνο ένα 
άνοιγμα. Πρόκειται για το άνοιγμα που βρίσκεται στη θέ¬ 
ση 12 του μικροφώνου. 

Περίοδος(-οι) παρατήρησης/προσδιορισμού της προ- 
κύπτουσας στάθμης ηχητικής ισχύος εφόσον χρησιμο¬ 
ποιούνται άνω της μιας συνθήκες λειτουργίας 

Η σταθμισμένη-Α μεμονωμένη στάθμη ηχητικής πίεσης 
μετράται κατά προτίμηση ταυτόχρονα σε έξι θέσεις μι¬ 
κροφώνων για κάθε φιάλη που απορρίπτεται στο δοχείο. 

Ο μέσος όρος της σταθμισμένης-Α μεμονωμένης στάθ¬ 


μης ηχητικής πίεσης επί της επιφάνειας μέτρησης υπο¬ 
λογίζεται σύμφωνα με το ΕΝ 150 3744: 1995, σημείο 8.1. 

Ο μέσος όρος της σταθμισμένης-Α μεμονωμένης στάθ¬ 
μης ηχητικής ισχύος για τις 120 απορρίψεις φιαλών υπο¬ 
λογίζεται ως ο λογαριθμικός μέσος των σταθμισμένων-Α 
μεμονωμένων μέσων όρων των σταθμών ηχητικής πίεσης 
επί της επιφάνειας μέτρησης. 

23. ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 
150 6395: 1988 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 
150 6395: 1988 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
Δοκιμή με φορτίο 

Σύμφωνα με το 150 6395: 1988, παράρτημα Β. 

Διάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισμός της προ- 
κύπτουσας στάθμης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν πε¬ 
ρισσότερες της μιας συνθήκες λειτουργίας 

150 6395: 1988, παράρτημα Β. 

24. ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΟΡΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΑ- 
ΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΥΦΩΝ 

Βλέπε αριθ. 2. 

Η μηχανή ξακρίσματος τοποθετείται με τη βοήθεια κα¬ 
τάλληλης διάταξης κατά τρόπο ώστε οι κοπτήρες να ευ- 
ρίσκονται υπεράνω του κέντρου του ημισφαιρίου. Προ- 
κειμένου για τις μηχανές ξακρίσματος χόρτου, το κέντρο 
της λεπίδας κοπής συγκροτείται σε ύψος περίπου 50 πιπι 
από την επιφάνεια. Προκειμένου να υπάρξει χώρος για τις 
λεπίδες κοπής, οι μηχανές ξακρίσματος παρυφών πρέπει 
να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην επι¬ 
φάνεια δοκιμής. 

25. ΨΑΛΙΔΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 
150 11094: 1991 

Σε περίπτωση διαφοράς, οι μετρήσεις διενεργούνται 
στο ύπαιθρο επάνω στην τεχνητή επιφάνεια (4.1.2 του 
150 11094: 1991). 

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α 

Μέτρηση σε ανοικτό χώρο 
Κ2Α = 0 
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Μετρήσεις σε κλειστό χώρο 

Η τιμή της σταθερός Κ2Α, καθορισμένη χωρίς την τε¬ 
χνητή επιφάνεια και σύμφωνα με το παράρτημα Α του ΕΝ 
150 3744:1995, πρέπει να είναι μεταξύ 0,5 και 2,0 άΒ, οπό¬ 
τε η Κ2Α δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 

150 11094: 1991 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση του μηχανήματος 

Η ψαλίδα φυτικών φρακτών συγκροτείται με το φυσικό 
τρόπο για κανονική χρήση είτε από πρόσωπο είτε από κα¬ 
τάλληλη διάταξη, με τρόπο ώστε οι κοπτήρες να ευρίσκο- 
νται υπεράνω του κέντρου του ημισφαιρίου. 

Δοκιμή με φορτίο 

Η ψαλίδα φυτικών φρακτών λειτουργεί στις ονομαστι¬ 
κές στροφές, με τους κοπτήρες σε κατάσταση λειτουρ- 
γίας. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

26. ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΛΥΣΗ ΥΠΟ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή με φορτίο 

Το όχημα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση υπόκειται σε 
δοκιμή ακίνητο. Ο κινητήρας και οι βοηθητικοί μηχανισμοί 
λειτουργούν στις στροφές που ορίζει ο κατασκευαστής 
για τη λειτουργία του εξοπλισμού εργασίας η (οι) αντλία 
(-ες) υψηλής πίεσης λειτουργεί (-ούν) στο μέγιστο αριθμό 
στροφών και τη μέγιστη πίεση λειτουργίας που ορίζει ο 
κατασκευαστής. Χρησιμοποιείται προσαρμοσμένο ακρο- 
φύσιο, ώστε η βαλβίδα περιορισμού της πίεσης να ευρί- 
σκεται ακριβώς κάτω από το όριο ενεργοποίησής της. Ο 
θόρυβος της ροής του ακροφυσίου δεν πρέπει να επηρε¬ 
άζει καθόλου τα αποτελέσματα των μετρήσεων. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. 

27. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΠΙΔΑΚΑ ΥΔΑΤΟΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 

Παραλληλεπίπεδο/σύμφωνα με το ΕΝ 150 3744: 1995 
με απόσταση μέτρησης ά = 1 πι. 


Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση μηχανήματος 

Το μηχάνημα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίε¬ 
σης τοποθετείται επάνω σε ανακλαστική επιφάνεια, τα 
μηχανήματα με πέλματα ολίσθησης τοποθετούνται επά¬ 
νω σε στήριγμα ύψους 0,40 ηη, εκτός αν υπάρχει διαφο¬ 
ρετική απαίτηση σύμφωνα με τους όρους εγκατάστασης 
του κατασκευαστή. 

Δοκιμή με φορτίο 

Το μηχάνημα καθαρισμού με υψηλή πίεση οδηγείται 
στις σταθερές συνθήκες λειτουργίας του εντός της κλί¬ 
μακας τιμών που ορίζει ο κατασκευαστής. Κατά τη διάρ¬ 
κεια της δοκιμής, συνδέεται στο μηχάνημα καθαρισμού 
με υψηλή πίεση το ακροφύσιο που δημιουργεί την υψη¬ 
λότερη δυνατή πίεση αν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

28. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 

Ημισφαίριο/έξι θέσεις μικροφώνων σύμφωνα με το Μέ¬ 
ρος Α παράγραφος 5 

Γ = 1 0 ΓΠ. 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διαρκεία της δοκιμής 

Συναρμολόγηση του εξοπλισμού 

Για τη δοκιμή η σφύρα προσαρτάται σε φορέα και χρη¬ 
σιμοποιείται ειδική δομή δοκιμής. Το σχήμα 28.1 δίνει τα 
χαρακτηριστικά της κατασκευής αυτής και το σχήμα 28.2 
δείχνει τη θέση του φορέα. 

Φορέας 

Ο φορέας για τη σφύρα δοκιμής θα πρέπει να ανταπο- 
κρίνεται στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της 
σφύρας δοκιμής, ειδικά όσον αφορά το πεδίο διακύμαν¬ 
σης του βάρους, την υδραυλική ισχύ εξόδου, την παροχή 
της ροής του ελαίου και την αντίθλιψη της σωληνώσεως 
επιστροφής. 

Συναρμολόγηση 

Η μηχανική συναρμολόγηση καθώς και οι συνδέσεις 
(εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες κ.λπ.) θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που δίδονται στα τε¬ 
χνικά στοιχεία της σφύρας. Όλος ο σημαντικός θόρυβος 
που δημιουργείται από τις σωληνώσεις και τα διάφορα 
μηχανικά εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατά¬ 
σταση θα πρέπει να εκμηδενισθεί. Όλες οι συνδέσεις των 
εξαρτημάτων θα πρέπει να είναι καλά σφιγμένες. 
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Σταθερότητα της σφύρας και δύναμη στατικής συ¬ 
γκράτησης 

Η σφύρα θα πρέπει να συγκροτείται σταθερά από τον 
φορέα κατά τρόπον ώστε να προσδίδει σταθερότητα ίση 
με εκείνη που υφίσταται υπό κανονικές συνθήκες. Η σφύ¬ 
ρα πρέπει να λειτουργεί σε όρθια θέση. 

Εργαλείο 

Για τις μετρήσεις χρησιμοποιείται αμβλύ εργαλείο. Το 
μήκος του εργαλείου πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαι¬ 
τήσεις που δίδονται στο σχήμα 28.1 (κατασκευή δοκι¬ 
μών). 

Δοκιμή υπό φορτίο 

Ισχύς υδραυλικής παροχής και ροή του ελαίου 

Οι συνθήκες λειτουργίας της υδραυλικής σφύρας θα 
πρέπει να ρυθμίζονται κατάλληλα, να μετρώνται και να κα- 
ταχωρούνται στην έκθεση μαζί με τις αντίστοιχες τιμές 
των τεχνικών προδιαγραφών. Η υπό δοκιμή σφύρα θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να επιτυγχάνεται το 90 % 
ή περισσότερο της μέγιστης ισχύος υδραυλικής παροχής 
και ροής ελαίου της σφύρας. 

Θα πρέπει να δίδεται προσοχή ώστε η ολική αβεβαιότη¬ 
τα των σειρών μετρήσεων του Ρε και του Ο να διατηρού¬ 
νται εντός περιθωρίου ± 5 %. Αυτό εξασφαλίζει τον κα¬ 
θορισμό της ισχύος της υδραυλικής παροχής με ακρίβεια 
±10%. Λαμβάνοντας υπόψη το γραμμικό συσχετισμό με¬ 
ταξύ ισχύος υδραυλικής παροχής και εκπεμπομένης ηχη¬ 
τικής έντασης, αυτό σημαίνει μεταβολή λιγότερο από ± 
0,4 άΒ στον καθορισμό της στάθμης ηχητικής ισχύος. 

Ρυθμιζόμενα εξαρτήματα που έχουν επιπτώσεις στην 
ισχύ της σφύρας 

Οι αρχικές ρυθμίσεις των κεντρικών βαλβίδων όλων των 
συσσωρευτών πιέσεως και άλλων ενδεχόμενων ρυθμιζο- 
μένων εξαρτημάτων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
τιμές που δίδονται στα τεχνικά στοιχεία. Αν είναι δυνατόν 
να επιλεγεί περισσότερος από ένας ρυθμός κρούσεως, οι 
μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται χρησιμοποιώντας όλες 
τις ρυθμίσεις. Παρουσιάζονται οι ελάχιστες και οι μέγι¬ 
στες τιμές. 

Ποσότητες προς μέτρηση 

Ρε 

Η μέση τιμή της πίεσης της παροχής υδραυλικού ελαί¬ 
ου κατά τη διάρκεια τηςλειτουργίαςτης σφύρας όπου πε¬ 
ριλαμβάνονται τουλάχιστον δέκα κρούσεις 

Θ 

Η μέση τιμή του εισερχόμενου ελαίου του θραυστήρα 
μετρούμενου ταυτόχρονα με το Ρδ 


Τ 

Η θερμοκρασία του ελαίου θα πρέπει να κυμαίνεται με¬ 
ταξύ + 40/ + 60 0Θ κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Η θερ¬ 
μοκρασία του σώματος του υδραυλικού θραυστήρα θα 
πρέπει να σταθεροποιηθεί στην κανονική θερμοκρασία 
λειτουργίας πριν από την έναρξη των μετρήσεων. 

Ρα 

Η πίεση του προγεμισμένου αερίου όλων των συσσω¬ 
ρευτών θα πρέπει να μετράται σε στατική κατάσταση (ο 
θραυστήρας δεν λειτουργεί) με σταθερή θερμοκρασία 
περιβάλλοντος από + 15/ +25 0Θ. Η μετρούμενη θερμο¬ 
κρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να καταγράφεται μαζί 
με την μετρούμενη πίεση του προγεμιζομένου αερίου του 
συσωρευτού. 

Οι παράμετροι που θα πρέπει να εκτιμηθούν με βάση τις 
μετρούμενες παραμέτρους λειτουργίας ΡΙΝ. 

Ισχύς υδραυλικής παροχής του θραυστήρα ΡΙΝ = Ρδ χ 
Θ. 

Μέτρηση της πίεσης της σωληνώσεως υδραυλικής πα¬ 
ροχής Ρδ, 

- Ρδ θα πρέπει να μετράται όσο το δυνατόν πλησιέστε- 
ρα προς την είσοδο του θραυστήρα, 

- Ρδ θα πρέπει να μετράται με μανόμετρο (ελάχιστη διά¬ 
μετρος 100 πιπι κατηγορία ακρίβειας ± 1,0 % ΡδΟ). 

Ροή εισαγωγής ελαίου του θραυστήρα Θ 

- Θ θα πρέπει να μετράται από την γραμμή παροχής της 
πίεσης όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το σημείο ει¬ 
σαγωγής του θραυστήρα, 

- Θ θα πρέπει να μετράται με ηλεκτρικό ωρόμετρο (κα¬ 
τηγορία ακρίβειας ±2,5 %της ανάγνωσης της ροής). 

Σημείο μέτρησης της θερμοκρασίας του ελαίου, Τ 

- το Τ πρέπει να μετράται από την δεξαμενή ελαίου του 
φορέα ή από την υδραυλική σωλήνωση που συνδέεται με 
τη σφύρα. Στην έκθεση πρέπει να σημειώνεται το σημείο 
μέτρησης, 

- η ακρίβεια της ανάγνωσης της θερμοκρασίας θα πρέ¬ 
πει να κυμαίνεται μεταξύ ±2 °Θ της πραγματικής τιμής. 

Περίοδος δοκιμής/καθορισμός της προκύπτουσας 
στάθμης ηχητικής ισχύος 

Η περίοδος παρατήρησης θα πρέπει να είναι τουλάχι¬ 
στον 15 δευτερόλεπτα. 

Οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται τρεις φορές ή περισ¬ 
σότερο εφόσον χρειάζεται. Τ ο τελικό αποτέλεσμα μετρά- 
ται ως ο αριθμητικός μέσος όρος των δύο υψηλοτέρωντι- 
μών που δεν διαφέρουν περισσότερο από ένα άΒ. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


19775 


Σχήμα 28.1 



Πάχος του δακτυλίου στεγανοποίησης του εργαλείου 
πάνω από την επιφάνεια < 20 πιπι (αν ο δακτύλιος στε- 
γανοποίησης του εργαλείου βρίσκεται κάτω από την επι¬ 
φάνεια, το πάχος του δεν περιορίζεται και μπορεί να κα¬ 
τασκευάζεται από αφρώδες ελαστικό). 

03 

Απόσταση μεταξύ της άνω επιφάνειας του άκμονα 250 
± 50 πιπι 

04 

Πάχος του δακτυλίου στεγανοποίησης της επιφάνειας 
από αφρώδες ελαστικό < 30 πιπι 

05 

Πάχος του άκμονα 350 ± 50 πιπι 

06 

Εισχώρηση του εργαλείου < 50 πιπι 


Σχήμα 28.2 



Ορισμοί: 

ά 

Διάμετρος του εργαλείου σε (πιπι) 

άΐ 

Διάμετρος του άκμονα 1200 ±100 πιπι 

ά2 

Εσωτερική διάμετρος της φέρουσας δομής του άκμονα 
< 1800 πιπι 

ά3 

Διάμετρος της επιφάνειας της κατασκευής δοκιμών 
<2200 πιπι 

ά4 

Διάμετρος του ανοίγματος εργαλείου στην επιφάνεια 
<350 πιπι 

ά5 

Διάμετρος του δακτυλίου στεγανοποίησης του εργα¬ 
λείου < 1000 πιπι 

Μ 

Ορατό μήκος του εργαλείου μεταξύ κατώτερου ση¬ 
μείου του καλύμματος και της άνω επιφάνειας του δακτυ¬ 
λίου στεγανοποίησης του εργαλείου (πιπι) ά 1 = ά ± ~ 


Αν χρησιμοποιείται η τετραγωνική μορφή της δομής 
του όγκου δοκιμών, το ελάχιστο μήκος ισούται με 0,89 χ 
την αντίστοιχη διάμετρο. 

Ο κενός χώρος μεταξύ της επιφάνειας και του άκμονα 
μπορεί να γεμίζεται με αφρώδες ελαστικό ή άλλο απορ¬ 
ροφητικό υλικό πυκνότητας < 220 (<ς)/πΓ. 

9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 130 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση του μηχανήματος 

Το συγκρότημα υδραυλικής ισχύος τοποθετείται επάνω 
στο ανακλαστικό επίπεδο. Συγκροτήματα υδραυλικής 
ισχύος που φέρουν πέλματα ολίσθησης τοποθετούνται 
επάνω σε στήριγμα ύψους 0,40πι, εκτός αν υπάρχει δια¬ 
φορετική απαίτηση σύμφωνα με τους όρους εγκατάστα¬ 
σης του κατασκευαστή. 

Δοκιμή με φορτίο 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, κανένα εργαλείο δεν θα 
συνδέεται με το συγκρότημα υδραυλικής ισχύος. 

Το συγκρότημα υδραυλικής ισχύος οδηγείται στις στα¬ 
θερές συνθήκες λειτουργίας του εντός της κλίμακας τι¬ 
μών που ορίζει ο κατασκευαστής. Πρέπει να λειτουργεί 
στον ονομαστικό αριθμό στροφών και την ονομαστική 
πίεση. Ονομαστικός αριθμός στροφών και ονομαστική 
πίεση είναι τα αντίστοιχα στοιχεία που αναφέρονται στις 
οδηγίες χρήσης που χορηγούνται στον αγοραστή. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

30. ΚΟΠΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ (ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ) 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 130 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή με φορτίο 
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Το κοπτικό αρμών εφοδιάζεται με τη μεγαλύτερη δυνα¬ 
τή λεπίδα που προβλέπει ο κατασκευαστής στις οδηγίες 
χρήσης που χορηγεί στον αγοραστή. Ο κινητήρας λει¬ 
τουργεί στο μέγιστο αριθμό στροφών, ενώ η λεπίδα είναι 
ακίνητη. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

31. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑ¬ 
ΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Βλέπε αριθ. 37. 

32. ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 
150 11094: 1991 

Σε περίπτωση διαφωνίας, οι μετρήσεις διεξάγονται στο 
ύπαιθρο, επάνω στην τεχνητή επιφάνεια (σημείο 4.1.2 
του 150 11094: 1991). 

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α 

Μέτρηση σε ανοικτό χώρο 
Κ2Α = 0 

Μετρήσεις σε κλειστό χώρο 

Η τιμή της σταθερός, Κ2Α καθορισμένη χωρίς την τε¬ 
χνητή επιφάνεια και σύμφωνα με το παράρτημα Ατού ΕΝ 
150 3744: 1995, πρέπει να είναι ? 2,0 άΒ, οπότε η Κ2Α δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 
150 11094: 1991 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
Τοποθέτηση της μηχανής 

Αν οι τροχοί της χλοοκοπτικής μηχανής προκαλούν συ¬ 
μπίεση της τεχνητής επιφάνειας κατά περισσότερο από 1 
ογπ, τοποθετούνται επάνω σε στηρίγματα, ώστε να ευρί- 
σκονται στην ίδια στάθμη με την τεχνητή επιφάνεια πριν 
από τη συμπίεση. Αν οι κοπτήρες δεν είναι δυνατόν να 
αφαιρεθούν από τους κινητήριους τροχούς της χλοοκο¬ 
πτικής μηχανής, η μηχανή υποβάλλεται σε δοκιμή επάνω 
στα στηρίγματα, ενώ οι κοπτήρες λειτουργούν στο μέγι¬ 
στο αριθμό στροφών που ορίζει ο κατασκευαστής. Τα 
στηρίγματα κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να μην 
επηρεάζουν τα αποτελέσματα της μέτρησης. 

Δοκιμή χωρίς φορτίο 
150 11094: 1991 

Διάρκεια παρατήρησης 
150 11094: 1991 

33. ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ/ΞΑ- 
ΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΥΦΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Βλέπε αριθ. 32. 


Η μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα τοποθετείται, με τη 
βοήθεια κατάλληλης διάταξης, κατά τρόπο ώστε οι κο¬ 
πτήρες να ευρίσκονται επάνω από το κέντρο του ημι¬ 
σφαιρίου. Προκειμένου για τις μηχανές ξακρίσματος χλο¬ 
οτάπητα, το κέντρο του συστήματος κοπής διατηρείται 
σε ύψος περίπου 50 ητπι επάνω από την επιφάνεια. Προ¬ 
κειμένου να υπάρξει χώρος για τις λεπίδες κοπής, οι μη¬ 
χανές ξακρίσματος παρυφών χλοοτάπητα τοποθετού¬ 
νται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην επιφάνεια δοκι¬ 
μής. 

34. ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΦΥΛΛΩΝ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 

150 11094: 1991 

Σε περίπτωση διαφοράς, οι μετρήσεις διεξάγονται στο 
ύπαιθρο επάνω στην τεχνητή επιφάνεια (σημείο 4.1.2 του 
150 11094: 1991). 

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α 

Μέτρηση σε ανοικτό χώρο 

Κ2Α = 0 

Μετρήσεις σε κλειστό χώρο 

Η τιμή της σταθερός Κ2Α, καθορισμένη χωρίς τεχνητή 
επιφάνεια και σύμφωνα με το παράρτημα Α του ΕΝ 150 
3744:1995, πρέπει να είναι ? 2,0 άΒ, οπότε η Κ2Α δεν λαμ- 
βάνεται υπόψη. 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 

150 11094:1991 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση του μηχανήματος 

Ο φυσητήρας φύλλων τοποθετείται με το φυσικό τρόπο 
για κανονική χρήση, έτσι ώστετο στόμιο του φυσητήρα να 
ευρίσκεται (50 ± 25) πιηη επάνω από το κέντρο του ημι¬ 
σφαιρίου αν ο φυσητήρας φύλλων είναι χειροκατευθυνό- 
μενος, συγκροτείται από πρόσωπο ή κατάλληλη διάταξη. 

Δοκιμή με φορτίο 

Ο φυσητήρας φύλλων λειτουργεί στον ονομαστικό 
αριθμό στροφών και την ονομαστική ροή αέρα που δηλώ¬ 
νεται από τον κατασκευαστή. 

Διάρκεια παρατήρησης. 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

Σημείωση: 

Αν ένας φυσητήρας φύλλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
επίσης και ως συλλεκτήρας φύλλων, πρέπει να δοκιμάζε¬ 
ται και υπό τις δύο μορφές του και να χρησιμοποιείται η 
μεγαλύτερη τιμή. 

35. ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΦΥΛΛΩΝ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 
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Πεδίο δοκιμής 

130 11094: 1991 

Σε περίπτωση διαφοράς, οι μετρήσεις διεξάγονται σε 
ανοικτό χώρο, επάνω στην τεχνητή επιφάνεια (4.1.2 του 
150 11094:1991). 

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α 

Μέτρηση σε ανοικτό χώρο 

Κ2Α = 0 

Μετρήσεις σε κλειστό χώρο 

Η τιμή της σταθερός Κ2Α, καθορισμένη χωρίς τεχνητή 
επιφάνεια και σύμφωνα με το παράρτημα Α του ΕΝ 150 
3744:1995, πρέπει να είναι ? 2,0 άΒ, οπότε η σταθερά Κ2Α 
δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 

150 11094:1991 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση του μηχανήματος 

Ο συλλεκτήρας φύλλων τοποθετείται μετο φυσικό τρό¬ 
πο για κανονική χρήση, έτσι ώστε το στόμιο εισόδου του 
συστήματος συλλογής να ευρίσκεται επάνω (50 ± 25) 
πιπι από το κέντρο του ημισφαιρίου αν ο συλλεκτήρας 
φύλλων είναι χειροκατευθυνόμενος, συγκρατείται από 
πρόσωπο ή κατάλληλη διάταξη. 

Δοκιμή με φορτίο 

Ο συλλεκτήρας φύλλων λειτουργεί στον ονομαστικό 
αριθμό στροφών και την ονομαστική ροή αέρος του συ¬ 
στήματος συλλογής, όπως αυτά ορίζονται από τον κατα¬ 
σκευαστή. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

Σημείωση: 

Αν ένας φυσητήρας φύλλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
επίσης και ως συλλεκτήρας φύλλων, πρέπει να δοκιμάζε¬ 
ται και υπό τις δύο μορφές του και να χρησιμοποιείται η 
μεγαλύτερη τιμή. 

36. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας και οι 
υποδείξεις του κατασκευαστή. 

Συνθήκες ανύψωσης 

Το όχημα είναι ακίνητο και το φορτίο (μη ηχοαπορρο- 
φητικό υλικό, π.χ. χάλυβας ή σκυρόδεμα τουλάχιστον ίσο 
προς το 70 % της πραγματικής ανυψωτικής ικανότητας 
που προβλέπουν οι οδηγίες του κατασκευαστή) ανυψώ¬ 
νεται, από την χαμηλή θέση, με τη μέγιστη ταχύτητα, στο 
τυποποιημένο ύψος που εφαρμόζεται στον εξεταζόμενο 
τύπο βιομηχανικού οχήματος σύμφωνα με το οικείο ευ¬ 
ρωπαϊκό πρότυπο της σειράς "Ασφάλεια των βιομηχανι¬ 


κών οχημάτων". Αν το πραγματικό ύψος ανύψωσης είναι 
μικρότερο, δύναται να χρησιμοποιηθεί σε μεμονωμένες 
μετρήσεις. Το ύψος ανύψωσης καταχωρείται στην έκθε¬ 
ση δοκιμής. 

Συνθήκες οδήγησης 

Το όχημα οδηγείται, υπό πλήρη επιτάχυνση, από τη 
στάση έως ότου καλύψει απόσταση ίση με το τριπλάσιο 
του μήκους του ώστε να φθάσει στη γραμμή Α-Α (γραμμή 
που συνδέει τις θέσεις 1 και 2 των μικροφώνων) και στη 
συνέχεια στη γραμμή Β-Β (γραμμή που συνδέει τις θέσεις 
3 και 4 των μικροφώνων). Όταν το πίσω μέρος του οχήμα¬ 
τος περάσειτη γραμμή Β-Β, επιτρέπεται να παύσει να πιέ¬ 
ζεται το χειριστήριο επιτάχυνσης. 

Εάν το όχημα διαθέτει σύστημα μετάδοσης πολλαπλών 
σχέσεων, επιλέγεται η σχέση που επιτρέπει την ανάπτυξη 
της μέγιστης δυνατής ταχύτητας στην απόσταση μέτρη¬ 
σης. 

Διάρκεια (-ες) παρατήρησης/προσδιορισμός της προ- 
κύπτουσας στάθμης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν πε¬ 
ρισσότερες της μιας συνθήκες λειτουργίας 

Η διάρκεια παρατήρησης είναι: 

- υπό συνθήκες ανύψωσης: ο πλήρης κύκλος ανύψω¬ 
σης. 

- υπό συνθήκες οδήγησης: η χρονική περίοδος που αρ¬ 
χίζει όταν το κέντρο του οχήματος περνά η γραμμή Α-Α 
και τελειώνει όταν το κέντρο αυτό φθάνει τη γραμμή Β-Β. 
(Το κείμενο έχει ληφθεί από το ριΈΝ 12053: 1997). 

Ωστόσο η προκύπτουσα στάθμη ηχητικής ισχύος για 
όλους τους τύπους ανυψωτικών οχημάτων υπολογίζεται 
ως εξής: 

Ι_νν Α = 10 Ιος (0,7x10 0 ' ιυΛ,Αε ΤΟΙΧΙΟ 0 · 1 ί “ Α3 ) 

όπου ο δείκτης "α" υποδηλώνει τις "συνθήκες ανύψω¬ 
σης" και ο δείκτης "ο" τις "συνθήκες οδήγησης". 

37. ΦΟΡΤΩΤΕΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 

150 6395: 1988 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 

150 6395: 1988 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση του μηχανήματος 

Οι ερπυστριοφόροι φορτωτές υπόκεινται σε δοκιμή σε 
χώρο δοκιμών σύμφωνα μετο σημείο 6.3.3 του 150 6395: 
1988 

Δοκιμή με φορτίο 

150 6395: 1988, παράρτημα 0 

Διάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισμός της προ- 
κύπτουσας στάθμης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν πε¬ 
ρισσότερες της μιας συνθήκες λειτουργίας 

150 6395: 1988, παράρτημα 0 
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38. ΚΙΝΗΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 130 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση του μηχανήματος 

Αν ο γερανός είναι εφοδιασμένος με στηρίγματα ευ¬ 
στάθειας, τα στηρίγματα αυτά είναι πλήρως αναπτυγμέ¬ 
να και ο γερανός οριζοντιώνεται επί των πελμάτων του σε 
μέση θέση όσον αφορά το δυνατό ύψος στήριξης. 

Δοκιμή υπό φορτίο 

Ο γερανός που υποβάλλεται στη δοκιμή παρουσιάζεται 
στην τυπική μορφή που περιγράφει ο κατασκευαστής. Η 
ισχύς του κινητήρα που χρησιμοποιείται για τον προσδιο¬ 
ρισμό του ορίου θορύβου είναι η ονομαστική ισχύς του κι¬ 
νητήρα που χρησιμοποιείται για την κίνηση του γερανού. 
Ο γερανός εφοδιάζεται με το μέγιστο επιτρεπόμενο αντί¬ 
βαρο προσαρμοσμένο στο περιστρεφόμενο τμήμα του. 

Πριν από την εκτέλεση οιασδήποτε δοκιμής, ο κινητή¬ 
ρας και το υδραυλικό σύστημα του κινητού γερανού φέ¬ 
ρονται στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας τους 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και εκτελού- 
νται όλες οι σχετικές με την ασφάλεια διαδικασίες που 
προβλέπει το φυλλάδιο οδηγιών. 

Αν ο γερανός είναι εφοδιασμένος με περισσότερους 
του ενός κινητήρες, λειτουργεί ο κινητήρας που χρησιμο¬ 
ποιείται για τις λειτουργίες του γερανού. Ο κινητήραςτου 
μεταφορικού μέσου τίθεται εκτός λειτουργίας. 

Αν ο κινητήρας του γερανού είναι εφοδιασμένος με ανε¬ 
μιστήρα, ο ανεμιστήρας πρέπει να λειτουργεί κατά τη δο¬ 
κιμή. Αν ο ανεμιστήρας έχει πολλές ταχύτητες, κατά τη 
δοκιμή χρησιμοποιείται η υψηλότερη. 

Οι μετρήσεις του γερανού διεξάγονται υπό τις ακόλου¬ 
θες τρεις (α-γ) ή τέσσερις (α-δ) συνθήκες: 

Για όλες τις συνθήκες λειτουργίας ισχύουντα εξής: 

- Η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα είναι ίση προς 
το 75 % της μέγιστης ταχύτητας που προβλέπεται για τη 
λειτουργία του με ανοχή ± 2 %. 

- Η επιτάχυνση και η επιβράδυνση έχουν τη μέγιστη δυ¬ 
νατή τιμή χωρίς ωστόσο να σημειώνονται επικίνδυνες κι¬ 
νήσεις του φορτίου ή του συγκροτήματος του γάντζου. 

- Οι κινήσεις εκτελούνται με τη μέγιστη δυνατή ταχύτη¬ 
τα που προβλέπειτο φυλλάδιο οδηγιών για τις δεδομένες 
συνθήκες. 

α) Ανέλκυση 

Ο κινητός γερανός φορτώνεται με φορτίο το οποίο δη- 
μιουργείτο 50 %του μέγιστο φορτίου του σχοινιού. Η δο¬ 
κιμή συνίσταται στην ανύψωση του φορτίου και το αμέ¬ 
σως επακόλουθο κατέβασμά του στη θέση εκκίνησης. Το 
μήκος του βραχίονα επιλέγεται ούτως ώστε η πλήρης δο¬ 
κιμή να διαρκεί 15-20ε. 

β) Περιστροφή 

Ο βραχίονας ρυθμίζεται κατά τρόπον ώστε να παρου¬ 
σιάζει κλίση 40°-50° ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Το 
ανώτερο τμήμα του γερανού περιστρέφεται χωρίς φορ¬ 
τίο 90° προς τα αριστερά και αμέσως μετά επανέρχεται 
στην αρχική του θέση. Η κεραία έχει το μικρότερο δυνατό 
μήκος. Ως διάρκεια παρατήρησης θεωρείται ο χρόνος 
εκτέλεσης του κύκλου λειτουργίας. 


γ) Ανύψωση της κεραίας 

Η δοκιμή αρχίζει με την ανύψωση της βραχείας κεραίας 
από την χαμηλότερη θέση λειτουργίας και το αμέσως 
επακόλουθο κατέβασμά της στην αρχική της θέση. Η κί¬ 
νηση εκτελείται χωρίς φορτίο. Η διάρκεια της δοκιμής εί¬ 
ναι τουλάχιστον 20ε. 

δ) Τηλεσκοπική λειτουργία 

Ο βραχίονας ρυθμίζεται κατά τρόπον ώστε να παρου¬ 
σιάζει κλίση 40°-50° ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Χωρίς 
κανένα φορτίο και με την κεραία είναι πλήρως συμπτυγ- 
μένη, ο υδραυλικός κύλινδρος μόνο του πρώτου τμήμα¬ 
τος εκτείνεται πλήρως μαζί με το πρώτο τμήμα και αμέ¬ 
σως μετά συμπτύσσεται μαζί με το πρώτο τμήμα. 

Διάρκεια παρατήρησης (παρατηρήσεων)/καθορισμού 
της προκύπτουσας στάθμης ηχητικής ισχύος στην περί¬ 
πτωση χρήσης περισσοτέρων της μιας συνθηκών λει¬ 
τουργίας 

Η προκύπτουσα στάθμη ηχητικής ισχύος υπολογίζεται 
ως εξής: 

ί) στην περίπτωση τηλεσκοπικής λειτουργίας 

1_ ννΑ = 10 Ισο (0,4 Χίο 01 + 0,25 χ 10 °· 1 ^ + 

0,25 χ 10 °' 1ι " Αο + 0,1 χ 10 0,1 ινΐΜ ) 

ϋ) εφόσον δεν είναι εφικτή η τηλεσκοπική λειτουργία 

1_νν Α = 10 Ισο (0,4 χ10 01 + 0,3 χ 10 °· 1 ίν ™· + 

0,3 χΙΟ °· 1 '- ννΑο 

όπου 

ΙΔΛ/Αα είναι η στάθμη ηχητικής ισχύος για τον κύκλο 
ανέλκυσης 

Ι_\Λ/Αό είναι η στάθμη ηχητικής ισχύος για τον κύκλο πε¬ 
ριστροφής 

Ι_\Λ/Αο είναι η στάθμη ηχητικής ισχύος για τον κύκλο ανύ¬ 
ψωσης της κεραίας 

Ι_\Λ/Αά είναι η στάθμη ηχητικής ισχύος για τον κύκλο τη¬ 
λεσκοπικής λειτουργίας (προβλέπεται) 

39. ΚΙΝΗΤΟΙ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 

- Ανακλαστική επιφάνεια σκυροδέματος ή μη πορώ¬ 
δους ασφάλτου, 

- αίθουσα εργαστηρίου που προσφέρει ελεύθερο πεδίο 
πάνω από ανακλαστικό επίπεδο. 

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α 

Μέτρηση σε ανοικτό χώρο 

Κ2Α = 0 

Μέτρηση σε κλειστό χώρο 

Η τιμή της σταθερός Κ2Α, καθορίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα Ατού ΕΝ 150 3744: 1995, και θα πρέπει να 
είναι < 2,0 άΒ, οπότε η Κ2Α μπορεί να αγνοείται. 
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Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικρόφωνων / 
απόσταση μέτρησης 

Ημισφαίριο/έξι θέσεις μικροφώνων σύμφωνα με το μέ¬ 
ρος Α παράγραφο 5 γ = 3 πι 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Όλες οι μετρήσεις εκτελούνται με κενό περιέκτη. 

Δοκιμή αριθ. 1: Ελεύθερο κλείσιμο του σκεπάσματος 
κατά μήκος του σώματος του περιέκτη 

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επιρροή του στις με¬ 
τρήσεις, ο χειριστής πρέπει να στέκεται στην πίσω πλευ¬ 
ρά του περιέκτη (πλευρά της άρθρωσης). Το σκέπασμα 
πρέπει να αφήνεται από το μέσον του για να προλαμβά¬ 
νεται στρέβλωσή του κατά την πτώση. 

Η μέτρηση εκτελείται κατά τον ακόλουθο κύκλο και επα¬ 
ναλαμβάνεται 20 φορές. 

- Αρχικά, το σκέπασμα υψώνεται στην κατακόρυφο, 

- αφήνεται προς τα εμπρός, αν είναι δυνατόν χωρίς να 
του δίνεται ώθηση ενώ ο χειριστής βρίσκεται στην πίσω 
πλευρά του περιέκτη, ακίνητος μέχρι να κλείσει το σκέ¬ 
πασμα, 

- μετά το πλήρες κλείσιμο το σκέπασμα, σηκώνεται στην 
αρχική του θέση. 

Σημείωση: 

Αν χρειάζεται, ο χειριστής μπορεί προσωρινά να μετα¬ 
κινηθεί για να σηκώσει το σκέπασμα. 

Δοκιμή αριθ. 2: Πλήρες άνοιγμα του σκεπάσματος 

Για την ελαχιστοποίηση της επιρροής του στις μετρή¬ 
σεις, ο χειριστής πρέπει να στέκεται στην πίσω πλευρά 
του περιέκτη (πλευρά της άρθρωσης) όσον αφορά τους 
τετράτροχους περιέκτες και πλάι στον περιέκτη (μεταξύ 
της θέσης του μικροφώνου 10 και του μικροφώνου 12) 
προκειμένου για τους δίτροχους περιέκτες. Το σκέπασμα 
πρέπει να αφήνεται από το μέσον του ή όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα σε αυτό. 

Για να προληφθεί οποιαδήποτε κίνηση του περιέκτη, οι 
τροχοί πρέπει να ακινητοποιούνται κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής. Προκειμένου για τους δίτροχους περιέκτες και 
για την πρόληψη οποιασδήποτε αναπήδηση του περιέ¬ 
κτη, ο χειριστής μπορεί να τον κρατάει ακουμπώντας το 
χέρι του στο επάνω χείλος. 

Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο κύκλο: 

- αρχικά, το σκέπασμα ανοίγεται μέχρι την οριζόντιο, 

- αφήνεται χωρίς να του δοθεί ώθηση, 

- μετά πλήρες άνοιγμα και πριν από ενδεχόμενη αναπή¬ 
δηση, το σκέπασμα ανυψώνεται στην αρχική του θέση. 

Δοκιμή αριθ. 3: Κύλιση του περιέκτη σε τεχνητό ακανό¬ 
νιστο οδόστρωμα 

Γιατην εν λόγω δοκιμή 3, χρησιμοποιείται τεχνητός στί¬ 
βος δοκιμών, ο οποίος απομιμείται ακανόνιστο έδαφος. Ο 
εν λόγω στίβος δοκιμών αποτελείται από δύο παράλλη¬ 
λες λουρίδες χαλύβδινου πλέγματος (μήκους έξι μέτρων 
και πλάτους 400 πιπι), που στερεώνονται στο αντανακλα¬ 
στικό επίπεδο κάθε 20 περίπου εκατοστά. Η απόσταση 
μεταξύ των δύο λωρίδων προσαρμόζεται ανάλογα με τον 
τύπο του περιέκτη, ούτως ώστε οι τροχοί να μπορούν να 
κυλούν σε όλο το μήκος του στίβου. Οι συνθήκες προ¬ 
σαρμογής θα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδη επιφά¬ 


νεια. Εάν απαιτείται, ο στίβος στερεώνεται στο έδαφος με 
ελαστικά υλικά προς αποφυγή εκπομπών παρασιτικών 
θορύβων. 

Σημείωση: 

Κάθε λωρίδα μπορεί να αποτελείται από πολλά στοιχεία 
πλάτους 400 χιλιοστών που προσαρμόζεται μεταξύ τους. 

Παράδειγμα κατάλληλου στίβου δίδεται στο σχήμα 
39.1 και 39.2. 

Ο χειριστής βρίσκεται στην πλευρά του περιέκτη απέ¬ 
ναντι από το μετωπικό σύστημα υποδοχής (πλευρά της 
άρθρωσης). 

Η μέτρηση εκτελείται ενώ ο χειριστής τραβά τον περιέ¬ 
κτη κατά μήκος του τεχνητού στίβου με σταθερή ταχύτη¬ 
τα περίπου 1 πι/ε μεταξύ των σημείων Α και Β (απόσταση 
4,24 πι - βλέπε το σχήμα 39.3) μέχρις ότου ο άξονας των 
τροχών, προκειμένου για δίτροχο περιέκτη, ή ο πρώτος 
άξονας των τροχών, προκειμένου για τετράτροχο περιέ¬ 
κτη, φθάσει στο σημείο Α ή το σημείο Β. Η διαδικασία αυ¬ 
τή επαναλαμβάνεται τρεις φορές προς κάθε κατεύθυνση. 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, όσον αφορά τους δίτρο¬ 
χους περιέκτες, η γωνία μεταξύ του περιέκτη και του στί¬ 
βου θα πρέπει να είναι 45°. Όσον αφορά τους τετράτρο¬ 
χους περιέκτες ο χειριστής δοκιμών πρέπει να εξασφαλί¬ 
ζει κατάλληλη επαφή όλων των τροχών με τον στίβο. 

Διάρκεια παρατήρησης (παρατηρήσεων)/καθορισμού 
της προκύπτουσας στάθμης ηχητικής ισχύος στην περί¬ 
πτωση χρήσης περισσοτέρων της μιας συνθηκών λει¬ 
τουργίας 

Δοκιμές αριθ. 1 και 2: Ελεύθερο κλείσιμο του σκεπά¬ 
σματος κατά μήκοςτου σώματοςτου περιέκτη και πλήρες 
άνοιγμα του σκεπάσματος 

Εφόσον είναι δυνατόν, οι μετρήσεις διεξάγονται ταυτό¬ 
χρονα και στις έξη θέσεις των μικροφώνων. Σε αντίθετη 
περίπτωση, οι ηχοστάθμες που μετριόνται σε κάθε θέση 
των μικροφώνων κατατάσσονται κατ’ αύξουσα τάξη και οι 
στάθμες ηχητικής ισχύος υπολογίζοντας συνδυάζοντας 
τις τιμές για κάθε θέση των μικροφώνων ανάλογα με τη 
σειρά τους 

Η σταθμισμένη-Α μεμονωμένη στάθμη ηχητικής πίεσης 
μετράται για κάθε ένα από τα είκοσι κλεισίματα και 20 
ανοίγματα του σκεπάσματος σε κάθε σημείο μέτρησης. 
Οι στάθμες ηχητικής ισχύος ΐννΑεάυΐΐίηρ και ΌΛ/Αορθη- 
ίηρ υπολογίζονται από τον τετραγωνικό μέσο όρο των πέ¬ 
ντε υψηλότερων τιμών που επιλέγονται μεταξύ των απο¬ 
τελεσμάτων των μετρήσεων. 

Δοκιμή αριθ. 3: Κύλιση του περιέκτη σε τεχνητό ακανό¬ 
νιστο οδόστρωμα 

Η διάρκεια παρατήρησης Τ είναι ίση με το χρόνο που 
απαιτείται για να καλυφθεί η απόσταση μεταξύ των ση¬ 
μείων Α και Β του στίβου δοκιμών. 

Η στάθμη ηχητικής ισχύος ΕννΑτοΙΙίηρ είναι ίση προς το 
μέσο όρο έξι τιμών που διαφέρουν κατά λιγότερο από 2 
άΒ. Αν το κριτήριο αυτό δεν καλύπτεται με έξι μετρήσεις, 
ο κύκλος επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειασθεί. 
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Η προκύπτουσα στάθμη ηχητικής ισχύος υπολογίζεται 40. ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ 
από τοντύπο: 

Βλέπε αριθ. 32. 

Ι_\Λ/Α = 10 Ιος 4- (10 °·' ί '"“ η9 + 10 °· 1 ί ™ ορθ ™ Π9 + 10 °· 1 ίννΑΓ ° ΙΝη9 ) Κατά τη διάρκεια της μέτρησης το εργαλείο αποσυνδέ¬ 

εται. 


Σχήμα 39.1 

Διάγραμμα του στίβου κύλισης 


1. ΛΦί'-.έα *4Η< ιη'ΐ-ριανινοι· ΜίγμίΜο: 

2, Αμλϊ Λιϊ κί·λιπ»|·Γ 

λ 1]·Κ"ΜΟ_Ι|Κ·£ΐ «Π Ιϊνίά.κγο ρκτ Γ&V ΤτοΐίίΊΙΙ 


41. ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
Δοκιμή με φορτίο 

Ο κινητήρας του μηχανήματος λειτουργεί στον ονομα¬ 
στικό αριθμό στροφών που ορίζει ο κατασκευαστής. 
Ενεργοποιούνται όλα τα συστήματα εργασίας και λει¬ 
τουργούν στους εξής αριθμούς στροφών: 



Σχήμα 39.2 

Λεπτομέρεια της κατασκευής και συναρμολόγησης 
του πεδίου κύλισης. 





I. Λκμιττηκίϊ γ«ι·*■· *\:^κσ·ν’Γ τιιν ιπΑι^ιμ: 2·· Εΐί.ι ν τ|^νίί»Φκτ«ν υι^μιςτττν\ 

|Ελι\ν» 4ΐΜΐΐί Λ&ΓγηπΜέ ·;2ι·ιηιιιν ΖΧτιιιμ'ι 

— Μν»ι τικ: ιτϋγίΜη.·;. ·,?ι*ιυπι ^ 50 ιβπ · Α 


Σχήμα 39.3 
Απόσταση μέτρησης 
ν 





Σύστημα μεταφοράς υλικού 
Τ ουλάχιστον 10% της μέγιστης τιμής 

Σύστημα αντιγραφής υλικού 
Τ ουλάχιστον 40% της μέγιστης τιμής 

Κόπανος (στροφές, κρούσεις) 

Τ ουλάχιστον 50% της μέγιστης τιμής 

Δονητές (στροφές, ροπή έκκεντρου) 
Τουλάχιστον 50% της μέγιστης τιμής 

Ράβδοι πίεσης (συχνότητα, πίεση) 
Τουλάχιστον 50% της μέγιστης τιμής 


Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα 

42. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΠΗΞΗΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 

150 6395: 1988 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή υπό φορτίο 

Ο εξοπλισμός πασσαλόπηξης εγκαθίσταται επί του 
πασσάλου που συναντά επαρκή αντίσταση του εδάφους 
ώστε ο εξοπλισμός να λειτουργεί με σταθερή ταχύτητα. 

Στην περίπτωση των κρουστικών σφυρών, το κάλυμμα 
εφοδιάζεται με καινουργές ξύλινο παραγέμισμα. Η κεφα¬ 
λή του πασσάλου εξέχει 0,50 πι πάνω από το πεδίο δοκι¬ 
μής. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η διάρκεια παρατήρησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 
15 δευτερόλεπτα. 


1 ΧΛΗς*4<ΐι| 
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43. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 
Βλέπε αριθ. 0. 

44. ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙ¬ 
ΣΤΑΣ ΧΙΟΝΙΟΥ 

Βλέπε αριθ. 0. 

45. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α 

Μέτρηση σε ανοικτό χώρο 
Κ2Α = 0 

Μέτρηση σε κλειστό χώρο 

Η τιμή σταθερής Κ2Α, καθορίζεται σύμφωνα με το πα¬ 
ράρτημα Α του ΕΝ 150 3744: 1995, και θα πρέπει να είναι 
< 2,0 άΒ, οπότε η Κ2Α μπορεί να αγνοείται. 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 

Ημισφαίριο/έξι θέσεις μικροφώνων σύμφωνα με το μέ¬ 
ρος Α παράγραφος 5/σύμφωνα με το μέρος Α παράγρα¬ 
φος 5. 

Αν 1 > 2πι: μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραλληλεπίπε¬ 
δο σύμφωνα με το ΕΝ 150 3744: 1995 με απόσταση μέ¬ 
τρησης ά = Ιιπ. 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση του μηχανήματος 
Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος τοποθετείται επά¬ 
νω στο ανακλαστικό επίπεδο το ηλεκτροπαραγωγό ζεύ¬ 
γος ισχύος με πέλματα ολίσθης τοποθετείται επάνω σε 
στήριγμα ύψους 0,40πι, εκτός αν υπάρχει διαφορετική 
απαίτηση στους όρους εγκατάστασης του κατασκευα¬ 
στή. 

Δοκιμή με φορτίο 

Ι5Θ/ΩΙ5 8528-10: 1998, σημείο 9. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

46. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
Δοκιμή με φορτίο 

Η δοκιμή του μηχανοκίνητου σαρώθρου διενεργείται σε 
ακινησία. Ο κινητήρας και οι βοηθητικοί μηχανισμοί λει¬ 
τουργούν στις στροφές που προβλέπει ο κατασκευαστής 
για τη λειτουργεία του εξοπλισμού εργασίας. Το σάρω- 
θρο λειτουργεί στο μέγιστο αριθμό στροφών και δεν έρ¬ 
χεται σε επαφή με το έδαφος. Το σύστημα αναρρόφησης 
λειτουργεί με τη μέγιστη ισχύ αναρρόφησης, ενώ η από¬ 


σταση μεταξύ του εδάφους και του στομίου του συστή¬ 
ματος αναρρόφησης δεν υπερβαίνει τα 25 γπγπ. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

47. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή με φορτίο 

Η δοκιμή απορριμματοφόρου οχήματος διενεργείται 
σε ακινησία για τις εξής συνθήκες λειτουργίας: 

1. Ο κινητήρας λειτουργεί στις μέγιστες στροφές που 
προβλέπει ο κατασκευαστής. Ο εξοπλισμός δεν λειτουρ¬ 
γεί. Η δοκιμή αυτή δεν εκτελείται για τα οχήματα που λει¬ 
τουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. 

2. Το σύστημα συμπίεσης λειτουργεί. 

Το απορριμματοφόρο όχημα και η χοάνη υποδοχής των 
απορριμμάτων είναι κενά. 

Αν η ταχύτητα του κινητήρα αυξάνει αυτόματα όταν λει¬ 
τουργεί το σύστημα συμπίεσης, τότε μετράται η τιμή αυ¬ 
τή. Ανη μετρούμενητιμή είναι χαμηλότερη απότηνταχύ- 
τητα που προβλέπει ο κατασκευαστής κατά περισσότερο 
από 5 %, η δοκιμή εκτελείται με τον κινητήρα στις στρο¬ 
φές που προβλέπει ο κατασκευαστής, πατώντας το πο- 
δωστήριο (γκάζι) του θαλάμου οδήγησης. 

Αν ο κατασκευαστής δεν παρέχει ταχύτητα περιστρο¬ 
φής κινητήρα για το σύστημα συμπίεσης ή αν το όχημα 
δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα αυτόματης αύξησης 
των στροφών, τότε η ταχύτητα περιστροφής του κινητή¬ 
ρα θα είναι 1200 στρ/λεπτό με χρήση του ποδωστηρίου 
(γκαζιού) του θαλάμου οδήγησης. 

3. Το σύστημα ανύψωσης ανεβαίνει και κατεβαίνει, χω¬ 
ρίς φορτίο και χωρίς δοχείο. Η ταχύτητα περιστροφής 
του κινητήρα επιτυγχάνεται και ελέγχεται όπως και για το 
σύστημα συμπίεσης (βλέπετο σημείο 2 παραπάνω). 

4. Υλικά ρίπτονται στο απορριμματοφόρο όχημα. 

Τα υλικά αδειάζονται χύδην με το ανυψωτικό σύστημα 
στην χοάνη (που στην αρχή είναι κενή). Για το σκοπό αυ¬ 
τό χρησιμοποιείται δίτροχος περιέκτης χωρητικότητας 
240 I, σύμφωνα με το ΕΝ 840-1:1997. Αντο σύστημα ανύ¬ 
ψωσης δεν μπορεί να σηκώσει έναν τέτοιον περιέκτη, 
χρησιμοποιείται περιέκτης του οποίου η χωρητικότητα 
δεν αφίσταταιτων 240 I. Το υλικό συνίσταται σε 30 σωλή¬ 
νες από ΡνΟ, μάζας 0,4Ι<9 ο καθένας και με τις ακόλουθες 
διαστάσεις: 

- μήκος 150 πιιτι ± 0,5 πιπι, 

- ονομαστική εξωτερική διάμετρο 90 πιπι + 0,3/-0 πιηι, 

- ονομαστικό βάθος 6,7 πιπι + 0,9/-0 γπγπ. 

Διάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισμός της προ- 
κύπτουσας στάθμης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν πε¬ 
ρισσότερες της μιας συνθήκες λειτουργίας 

Η διάρκεια παρατήρησης είναι: 

1. Τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Η προκύπτουσα 
στάθμη ηχητικής ισχύος θα είναι Ι_\Λ/Α1. 

2. Τουλάχιστον τρεις πλήρεις κύκλοι, αντο σύστημα συ¬ 
μπίεσης λειτουργεί αυτόματα. Αν το σύστημα συμπίεσης 
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δεν λειτουργεί αυτόματα αλλά κατά μεμονωμένους κύ¬ 
κλους, οι δοκιμές εκτελούνται τουλάχιστον επί τρεις κύ¬ 
κλους. Η προκύπτουσα στάθμη ηχητικής πίεσης (ΙΔΛ/Α2) 
υπολογίζεται από τον τετραγωνικό μέσον όρο τριών (ή πε¬ 
ρισσοτέρων) μετρήσεων. 

3. Τουλάχιστον τρεις συνεχείς πλήρεις κύκλοι, όπου πε¬ 
ριλαμβάνεται η πλήρης διαδικασία ανόδου και καθόδου 
του συστήματος ανύψωσης. Η προκύπτουσα στάθμη 
ηχητικής πίεσης ϋΛ/Α3) υπολογίζεται από τον τετραγωνι¬ 
κό μέσον όρο τριών (ή περισσοτέρων) μετρήσεων. 

4. τουλάχιστον τρεις συνεχείς πλήρεις κύκλοι, στον κα¬ 
θένα από τους οποίους περιλαμβάνεται η ρίψη 30 σωλή¬ 
νων στην χοάνη. Κάθε κύκλος δεν υπερβαίνει τα πέντε 
δευτερόλεπτα. Για τις μετρήσεις αυτές το ΙρΑθς,Τ αντι¬ 
καθίσταται από το ίρΑ, 15. Η προκύπτουσα στάθμη ηχητι¬ 
κής πίεσης (ΙΔΛ/Α3) υπολογίζεται από τον τετραγωνικό μέ¬ 
σον όρο τριών (ή περισσοτέρων) μετρήσεων. 

Η προκύπτουσα στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται 
ως εξής: 

Ι_νν Α = 10 Ιος (0,06 χ 10 °· 1ί " Α1 + 0,53 χ 10 01 ίν,Α2 + 

0,4χ ίο°' 11 -" Α3 + 0,01 χ ΙΟ 0 · 11 ·™ 4 ) 

Σημείωση: 

Στην περίπτωση απορριμματοφόρου οχήματος που 
χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια, ο συντε¬ 
λεστής της ΙΛΛ/Α1 λαμβάνεται ίσος με 0. 

48. ΦΡΕΖΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 130 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση του μηχανήματος 

Ο διαμήκης άξονας της φρέζας οδοστρωμάτων είναι 
παράλληλος με τον άξονα γ. 

Δοκιμή με φορτίο 

Η φρέζα οδοστρωμάτων οδηγείται στις σταθερές συν¬ 
θήκες λειτουργίας της εντός της κλίμακας τιμών που ορί¬ 
ζεται από τον κατασκευαστή στις οδηγίες που χορηγεί 
στον αγοραστή. Ο κινητήρας και όλα τα εξαρτήματα λει¬ 
τουργούν στις αντίστοιχες ονομαστικές στροφές τους 
στην κατάσταση ρελαντί. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

49. ΕΚΧΕΡΣΩΤΕΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 

150 11094: 1991 

Σε περίπτωση διαφοράς, οι μετρήσεις διενεργούνται 
στο ύπαιθρο, επάνω στηντεχνητή επιφάνεια (σημείο 4.1.2 
του 150 11094: 1991). 

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α 

Μέτρηση στο ύπαιθρο 

Κ2Α = 0 


Μετρήσεις σε κλειστό χώρο 

Η τιμή της σταθερός Κ2Α, καθορισμένη χωρίς τεχνητή 
επιφάνεια και σύμφωνα με το παράρτημα Α του ΕΝ 150 
3744:1995, πρέπει να είναι ? 2,0 άΒ, οπότε η σταθερά Κ2Α 
δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 
150 11094:1991 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
Δοκιμή με φορτίο 

Ο εκχερσωτής λειτουργεί με τον κινητήρα στον ονομα¬ 
στικό αριθμό στροφών και με το εργαλείο σε κατάσταση 
αδράνειας (εν λειτουργία, αλλά χωρίς να εισχωρεί στο 
έδαφος). 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

50. ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ/ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙ¬ 
ΚΩΝ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Πεδίο δοκιμής 
150 11094: 1991 

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α 

Μέτρηση σε ανοικτό χώρο 
Κ2Α = 0 

Μετρήσεις κλειστού χώρου 

Η τιμή της σταθερός Κ2Α, καθορισμένη χωρίς τεχνητή 
επιφάνεια και σύμφωνα με το παράρτημα Α του ΕΝ 150 
3744:1995, πρέπει να είναι ? 2,0 άΒ, οπότε η σταθερά Κ2Α 
δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 
150 11094:1991 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
Δοκιμή με φορτίο 

Η δοκιμή θρυμματιστή/τεμαχιστή οργανικών υλικών 
διενεργείται ενώ το μηχάνημα τεμαχίζει ένα ή περισσότε¬ 
ρα ξύλα. 

Ο κύκλος εργασίας συνίσταται σε τεμαχισμό ενός 
στρογγυλού ξύλου (ξηρό πεύκο ή κοντραπλακέ) μήκους 
τουλάχιστον 1,5 γπ, αιχμηρού στο ένα άκρο και με διάμε¬ 
τρο περίπου ίση προς τη μέγιστη διάσταση που ο θρυμ- 
ματιστής/τεμαχιστής έχει σχεδιαστεί να δέχεται και η 
οποία ορίζεται στις οδηγίες που χορηγούνται στον αγο¬ 
ραστή. 

Διάρκεια παρατήρησης/προσδιορισμός της προκύ- 
πτουσας στάθμης ηχητικής ισχύος 
Η παρατήρηση τερματίζεται όταν δεν υπάρχει πλέον 
υλικό στο χώρο τεμαχισμού, δεν πρέπει όμως να υπέρ- 
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βαίνει τα 20 δευτερόλεπτα. Αν είναι δυνατές αμφότερες 
οι συνθήκες λειτουργίας, πρέπει να αναφέρεται η υψηλό¬ 
τερη στάθμη ηχητικής ισχύος. 

51. ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟ¬ 
ΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
Δοκιμή με φορτίο 

Η δοκιμή του φυσητήρα χιονιού διενεργείται σε ακινη¬ 
σία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ο φυση¬ 
τήρας χιονιού λειτουργεί με τον εξοπλισμό εργασίας στο 
μέγιστο αριθμό στροφών και τον κινητήρα στις αντίστοι¬ 
χες στροφές. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

52. ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
Δοκιμή με φορτίο 

Η δοκιμή του οχήματος με αναρροφητήρα διενεργείται 
σε ακινησία. Ο κινητήρας και οι βοηθητικοί μηχανισμοί 
λειτουργούν στις στροφές που προβλέπει ο κατασκευα¬ 
στής για τη λειτουργία του εξοπλισμού εργασίας. Η (οι) 
αντλία(-ες) κενού λειτουργεί(-ούν) στις μέγιστες στρο¬ 
φές της(τους) που προβλέπει ο κατασκευαστής. Ο αναρ- 
ροφητήρας λειτουργεί με τρόπο ώστε η εσωτερική πίεση 
να ισούται με την ατμοσφαιρική πίεση ("0 % υποπίεση"). Ο 
θόρυβος ροής από το ακροφύσιο αναρρόφησης δεν πρέ¬ 
πει να επηρεάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

53. ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΙ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 
ΕΝ 150 3744: 1995 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 

Μετρήσεις στη στάθμη του εδάφους 
Ημισφαίριο/έξι θέσεις μικροφώνων σύμφωνα με το μέ¬ 
ρος Α παράγραφος 5/σύμφωνα με το μέρος Α παράγρα¬ 
φος 5. 

Μετρήσεις που διενεργούνται στο ύψος της κεραίας 
Όταν ο μηχανισμός ανύψωσης ευρίσκεται στο ύψος της 
κεραίας, η επιφάνεια μέτρησης είναι σφαίρα ακτίνας 4πι., 
το κέντρο της οποίας συμπίπτει με το γεωμετρικό κέντρο 
του βαρούλκου. 

Όταν η μέτρηση διενεργείται με το μηχανισμό ανύψω¬ 
σης στο αντιστήριγμα της κεραίαςτου γερανού, το εμβα¬ 


δόν της επιφάνειας μέτρησης είναι σφαίρα, με 5 ίσο με 
200 πι2. 

Οι θέσεις των μικροφώνων πρέπει να είναι οι εξής (βλέ¬ 
πε το σχήμα 53.1): 

Τέσσερις θέσεις μικροφώνων σε οριζόντιο επίπεδο που 
διέρχεται από το γεωμετρικό κέντροτου μηχανισμού ανύ¬ 
ψωσης (Η = ά/2) 

όπου: Ε = 2,80 πι, 
καιά = 2,80 γπ-1/2 

ί = το ήμισυ της απόστασης μεταξύ δύο διαδοχικών θέ¬ 
σεων μικροφώνου- 

I = το μήκος του μηχανισμού ανύψωσης (κατά τον άξο¬ 
να της κεραίας) 1 

ό = το πλάτος του μηχανισμού ανύψωσης- 
ά = το ύψος του μηχανισμού ανύψωσης- 
ά = απόσταση μεταξύ του στηρίγματος του μικροφώ¬ 
νου και του μηχανισμού ανύψωσης κατά τη διεύθυνση της 
κεραίας. 

Τα άλλα δύο μικρόφωνα τοποθετούνται στα σημεία το¬ 
μής της σφαίρας με την κατακόρυφο που διέρχεται από 
το γεωμετρικό κέντρο του μηχανισμού ανύψωσης. 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση του μηχανήματος 

Μέτρηση εκπομπής ήχου από το μηχανισμό ανύψωσης 

Κατά τη δοκιμή, ο μηχανισμός ανύψωσης τοποθετείται 
κατά έναν από τους ακόλουθους τρόπους. Η θέση του πε- 
ριγράφεται στην έκθεση δοκιμής. 

α) Ο μηχανισμός ανύψωσης στη στάθμη του εδάφους 
Ο συναρμολογημένος γερανός τοποθετείται επάνω σε 
επίπεδη ανακλαστική επιφάνεια σκυροδέματος ή μη πο¬ 
ρώδους ασφάλτου. 

β) Ο μηχανισμός ανύψωσης στο αντιστήριγμα της κε¬ 
ραίας 

Ο μηχανισμός ανύψωσης ευρίσκεται τουλάχιστον δώ¬ 
δεκα πι επάνω από το έδαφος, 
γ) Ο μηχανισμός ανύψωσης στερεωμένος στο έδαφος 
Ο μηχανισμός ανύψωσης στερεώνεται σε επίπεδη ανα¬ 
κλαστική επιφάνεια σκυροδέματος ή μη πορώδους 
ασφάλτου. 

Μέτρηση εκπομπής θορύβου από τη γεννήτρια 
Όταν η γεννήτρια είναι προσαρτημένη στο γερανό, 
ασχέτως με το αν συνδέεται με το μηχανισμό ανύψωσης, 
ο γερανός τοποθετείται σε επίπεδη ανακλαστική επιφά¬ 
νεια σκυροδέματος ή μη πορώδους ασφάλτου. 

Όταν ο μηχανισμός ανύψωσης ευρίσκεται στο αντιστή¬ 
ριγμα της κεραίας, η μέτρηση του θορύβου επιτρέπεται 
να διενεργείται με το μηχανισμό είτε συναρμολογημένο 
στο αντιστήριγμα της κεραίας είτε στερεωμένο στο έδα¬ 
φος. 

Όταν η πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί το γερανό είναι 
ανεξάρτητη από αυτόν, (ηλεκτρογεννήτρια ή σύνδεση με 
το δίκτυο, υδραυλική ή πνευματική πηγή ενέργειας), με- 
τράται μόνο η στάθμη θορύβου του βαρούλκου. 

Όταν η γεννήτρια είναι προσαρτημένη στο γερανό, με- 
τρώνται χωριστά οι εκπομπές θορύβου από τη γεννήτρια 
και από το μηχανισμό ανύψωσης στην περίπτωση που δεν 
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είναι συνδυασμένοι. Όπου τα δύο αυτά στοιχεία είναι συν¬ 
δυασμένα, η μέτρηση πρέπει να αφορά ολόκληρο το σύ¬ 
στημα. 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ο μηχανισμός ανύψωσης 
και η γεννήτρια τοποθετούνται και χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Δοκιμή χωρίς φορτίο 

Η γεννήτρια που είναι ενσωματωμένη στο γερανό λει¬ 
τουργεί με την πλήρη ονομαστική ισχύ που αναγράφεται 
από τον κατασκευαστή. 

Ο μηχανισμός ανύψωσης λειτουργεί χωρίς φορτίο, ενώ 
το τύμπανο περιστρέφεται με ταχύτητα που συνεπάγεται 
την μέγιστη ταχύτητα μετατόπισης του αγκίστρου κατά 
την ανύψωση και την κάθοδο. Η ταχύτητα αυτή ορίζεται 
από τον κατασκευαστή. Ως αποτέλεσμα της δοκιμής θε¬ 
ωρείται η μεγαλύτερη από τις δύο στάθμες ηχητικής 
ισχύος (ανύψωσης και καθόδου). 

Δοκιμή με φορτίο 

Η γεννήτρια που είναι ενσωματωμένη στο γερανό λει¬ 
τουργεί με την πλήρη ονομαστική ισχύ που αναγράφεται 
από τον κατασκευαστή. Ο μηχανισμός ανύψωσης λει¬ 
τουργεί με τάση καλωδίου στο τύμπανο που αντιστοιχεί 
στο μέγιστο φορτίο (για την ελάχιστη ακτίνα), ενώ το άγκι¬ 
στρο μετακινείται με τη μέγιστη ταχύτητα. Τα μεγέθη του 
φορτίου καιτης ταχύτητας ορίζονται από τον κατασκευα¬ 
στή. Η ταχύτητα ελέγχεται κατά τη διάρκεια της δοκιμής. 

Διάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισμός της προ- 
κύπτουσας στάθμης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν πε¬ 
ρισσότερες της μιας συνθήκες λειτουργίας 

Για τη μέτρηση της στάθμης ηχητικής πίεσης του μηχα¬ 
νισμού ανύψωσης, η διάρκεια της μέτρησης είναι (ί Γ + I,) 
δευτερόλεπτα 

όπου: 

- ΐ Γ είναι η περίοδος σε δευτερόλεπτα πριν από την ενερ¬ 
γοποίηση της πέδης, ενώ ο μηχανισμός ανύψωσης λει¬ 
τουργεί κατά τον τρόπο που προαναφέρεται. Γ ια την δο¬ 
κιμή, ΐ Γ = τρία δευτερόλεπτα, και 

- ΐ ( είναι η περίοδος σε δευτερόλεπτα μεταξύ της στιγ¬ 
μής ενεργοποίησης της πέδης και της στιγμής κατά την 
οποία ακινητοποιείται πλήρως το άγκιστρο. 

Αν χρησιμοποιηθεί ολοκληρωτής, η περίοδος ολοκλή¬ 
ρωσης πρέπει να ισούται με (ΐ Γ + I,) δευτερόλεπτα. 

Η τιμή της μέσης τετραγωνικής ρίζας σε μια θέση μι¬ 
κροφώνου ί υπολογίζεται με τον τύπο 

Ι_ ρί = 10 Ιο 9 [ (ΐ Γ 10 01 ^ + ί ί 10°· ,ϋ ')/(1 Γ + 1 ( )] 

όπου: 

1_π είναι η στάθμη ηχητικής πίεσης στη θέση μικροφώ¬ 
νου ί κατά την περίοδο Ιγ 

και 

Ι_ίί είναι η στάθμη ηχητικής πίεσης στη θέση μικροφώ¬ 
νου ί κατά την διάρκεια πέδησης Ιί. 


Σχήμα 53.1 

Διάταξη των θέσεων μικροφώνων όταν ο μηχανισμός 
ανύψωσης ευρίσκεται στο αντιστήριγμα της κεραίας. 



54. ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΧΑΝΔΑΚΩΝ 

Βλέπε αριθ. 0. 

55. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΕΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Δοκιμή με φορτίο 

Η δοκιμή του αυτοκινούμενου αναμεικτήρα διενεργεί- 
ται σε ακινησία. Το τύμπανο πληρούται μέχρι την ονομα¬ 
στική του χωρητικότητα με σκυρόδεμα μέσης συνεκτικό¬ 
τητας (εξάπλωση 42-47 επί). Ο κινητήρας του τυμπάνου 
λειτουργεί στις στροφές που συνεπάγονται τη μέγιστη 
ταχύτητα του τυμπάνου που καθορίζεται στις οδηγίες 
που χορηγεί στον αγοραστή. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

56. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΝΤΛΙΩΝ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 

Παραλληλεπίπεδο/σύμφωνα με το ΕΝ 150 3744: 1995 
με απόσταση μέτρησης ά = 1 πι. 
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Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση του μηχανήματος 

Το συγκρότημα υδραντλίας τοποθετείται επάνω στο 
ανακλαστικό επίπεδο 1 συγκρότημα υδραντλίας με πέλμα¬ 
τα ολίσθησης τοποθετείται σε στήριγμα ύψους 0,40 πι, 
εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση σύμφωνα με 
τους όρους εγκατάστασης του κατασκευαστή. 

Δοκιμή με φορτίο 

Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί στο σημείο βέλτιστης 
απόδοσης που ορίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 

57. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

Βασικό πρότυπο εκπομπής θορύβου 

ΕΝ 150 3744: 1995 

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α 

Μέτρηση σε ανοικτό χώρο: 

Κ2Α = 0 

Μέτρηση σε κλειστό χώρο: 

Η τιμή της σταθερός Κ2Α, που καθορίζεται σύμφωνα με 
το παράρτημα Α ΕΝ 150 3744: 1995, θα είναι ίση με 0,5 


έως < 2,0 όΒ, στην περίπτωση αυτή Κ2Α δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 

Επιφάνεια μέτρησης/αριθμός θέσεων μικροφώνων / 
απόσταση μέτρησης 

Ημισφαίριο/έξι θέσεις μικροφώνων σύμφωνα με το μέ¬ 
ρος Α παράγραφος 5/σύμφωνα με το μέρος Α παράγρα¬ 
φος 5, 

Αν 1 > 2πι: παραλληλεπίπεδο σύμφωνα με το ΕΝ 150 
3744: 1995 με απόσταση μέτρησης ό = 1 ιπ. 

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Τοποθέτηση του μηχανήματος 

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συγκολλήσεως τοποθε¬ 
τούνται στο ανακλαστικό επίπεδο· ηλεκτροπαραγωγά 
ζεύγη συγκολλήσεως με πέλματα ολίσθησης τοποθετού¬ 
νται σε στηρίγματα ύψους 0,40 γπ, εκτός αν υπάρχει δια¬ 
φορετική απαίτηση στους όρους εγκατάστασης του κα¬ 
τασκευαστή. 

Δοκιμή με φορτίο 

150 8528-10: 1998, σημείο 9 

Διάρκεια παρατήρησης 

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 


Η σήμανση ΕΚ συμμόρφωσης πρέπει να αποτελείται 
από τα αρχικά 'ΌΕ" και έχει την ακόλουθη μορφή: 



Εάν η σήμανση σμικρύνεται ή μεγεθύνεται ανάλογα με 
το μέγεθος του εξοπλισμού πρέπει να τηρούνται οι ανα¬ 
λογίες που δίνονται στο ανωτέρω σχέδιο. Όλα τα στοιχεία 
της σήμανσης ΕΚ πρέπει να έχουν ουσιωδώς την ίδια κα- 
τακόρυφη διάσταση της σήμανσης ΟΕ, δεν επιτρέπεται 
να είναι μικρότερη από πέντε πιπι. 


που εγγυάται ο κατασκευαστής, το σύμβολο "ΙΔΛ/Α" και ει- 
κονόγραμμα με την ακόλουθη μορφή: 


-““-\ 



Αν οι διαστάσεις της ένδειξης αυξομειώνονται ανάλογα 
με το μέγεθος του εξοπλισμού, θα πρέπει να τηρούνται οι 
αναλογίες του ως άνω σχεδίου. 


Η ένδειξη της εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος Πάντως, η κατακόρυφη διάσταση της ένδειξης πρέπει 
αποτελείται από τον αριθμό της ηχητικής ισχύος σε άΒ να είναι τουλάχιστον 40 πιπι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑν 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1. Στο παρόν παράρτημα περιγράφεται η διαδικασία με 
την οποία ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην 
Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ο οποί¬ 
ος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο συγκεκριμένος 
τεχνικός εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών 
που ισχύουν γι’ αυτόν. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστη¬ 
μένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός 
του επιθέτει σε κάθε προϊόν τη σήμανση ΩΕ και την ένδει¬ 
ξη της εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος σύμφωνα με 
το άρθρο 7 και συντάσσει γραπτή δήλωση ΕΚ συμμόρ¬ 
φωσης σύμφωνα με το άρθρο 6. 

2. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότη¬ 
τα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συντάσσει τον 
τεχνικό φάκελο ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 
3 και τον διατηρεί στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για 
λόγους επιθεώρησης επί τουλάχιστον δέκα έτη μετά από 
την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος. Ο 
κατασκευαστής, ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του μπορούν να ανα¬ 
θέσουν σε άλλο πρόσωπο την τήρηση του τεχνικού φακέ¬ 
λου. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να περιλάβει το όνομα 
και τη διεύθυνση του προσώπου αυτού στη δήλωση ΕΚ 
συμμόρφωσης. 

3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να καθιστά δυνατή την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος προς τις 


απαιτήσεις της οδηγίας. Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 
τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατε¬ 
στημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του, 

- περιγραφή του εξοπλισμού, 

- μάρκα, 

- εμπορική ονομασία, 

-τύπο, σειρά και αριθμούς, 

- τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώρι¬ 
ση του εξοπλισμού και την αξιολόγηση των εκπομπών θο¬ 
ρύβου που προκαλεί' στα στοιχεία αυτά, εφόσον χρειάζε¬ 
ται, περιλαμβάνονται σχηματικά διαγράμματα καθώς και 
όλες οι περιγραφές και οι εξηγήσεις που απαιτούνται για 
την κατανόησή τους, 

- αναφορά στην παρούσα απόφαση, 

- τεχνική έκθεση για τις μετρήσεις θορύβου που διεξή- 
χθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφα¬ 
σης, 

- τα εφαρμοσθέντα τεχνικά μέσα και τα αποτελέσμα¬ 
τα της εκτίμησης των αβεβαιοτήτων που οφείλονται 
στη διακύμανση της ποιότητας της παραγωγής καθώς 
και η σχέση τους με το εγγυημένο επίπεδο ηχητικής 
ισχύος, 

- 4. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαι¬ 
τούνται ώστε η μέθοδος παραγωγής να εξασφαλίζει τη 
συνεχή συμμόρφωση του κατασκευαζόμενου εξοπλι¬ 
σμού προς τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στις πα¬ 
ραγράφους 2 και 3 και προς τις απαιτήσεις της παρούσας 
απόφασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

1. Στο παρόν παράρτημα περιγράφεται η διαδικασία με 
την οποία ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην 
Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ο οποί¬ 
ος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2, 5 και 6, βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο συ¬ 
γκεκριμένος τεχνικός εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας απόφασης. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατε¬ 
στημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσω¬ 
πός του επιθέτει σε κάθε προϊόν τη σήμανση ΩΕ και την 
ένδειξη της εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 7 και συντάσσει γραπτή δήλωση ΕΚ 
συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 6. 

2. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότη¬ 
τα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συντάσσει τον 
τεχνικό φάκελο ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 
3 και τον διατηρεί στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για 
λόγους επιθεώρησης επί τουλάχιστον δέκα έτη μετά από 
την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος. Ο 
κατασκευαστής, ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του μπορούν να ανα¬ 
θέσουν σε άλλο πρόσωπο τη τήρηση του τεχνικού φακέ¬ 
λου. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να περιλάβειτο όνομα 
και τη διεύθυνση του προσώπου αυτού στη δήλωση ΕΚ 
συμμόρφωσης. 

3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να καθιστά δυνατή την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος προς τις 
απαιτήσεις της απόφασης. Πρέπει να περιέχει τουλάχι¬ 
στον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατε¬ 
στημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του, 

- περιγραφή του εξοπλισμού, 

- μάρκα, 

- εμπορική ονομασία, 

- τύπο, σειρά και αριθμούς, 

- τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώρι¬ 
ση του εξοπλισμού και την αξιολόγηση των εκπομπών θο¬ 
ρύβου που προκαλεί' στα στοιχεία αυτά, εφόσον χρειάζε¬ 
ται, περιλαμβάνονται σχηματικά διαγράμματα καθώς και 
όλες οι περιγραφές και οι εξηγήσεις που απαιτούνται για 
την κατανόηση τους, 

- αναφορά στην παρούσα απόφαση, 

- τεχνική έκθεση για τις μετρήσεις θορύβου που διεξή- 
χθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/14/ΕΚ, 

- τα εφαρμοσθέντα τεχνικά μέσα και τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης των αβεβαιοτήτων που οφείλονται στη δια¬ 
κύμανση της ποιότητας της παραγωγής καθώς και η σχέ¬ 
ση τους με το εγγυημένο επίπεδο ηχητικής ισχύος. 

4. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαι¬ 
τούνται ώστε η μέθοδος παραγωγής να εξασφαλίζει τη 
συνεχή συμμόρφωση του κατασκευαζόμενου εξοπλι¬ 
σμού προς τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στις πα¬ 
ραγράφους 2 και 3 και προς τις απαιτήσεις της παρούσας 
απόφασης. 


5. Αξιολόγηση από τον κοινοποιημένο οργανισμό πριν 
από τη διάθεση στην αγορά 

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα 
αντιπρόσωπός του, υποβάλλει αντίγραφο του τεχνικού 
φακέλου του σε κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής 
του πριν διατεθεί στην αγορά ή τεθεί σε λειτουργία το 
πρώτο τεμάχιο του εξοπλισμού. 

Αν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την αληθοφάνεια 
του τεχνικού φακέλου, ο κοινοποιημένος οργανισμός 
ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστη¬ 
μένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του 
και, εφόσον απαιτείται, επιφέρει τροποποιήσεις στον τε¬ 
χνικό φάκελο ή ενδεχομένως πραγματοποιεί δοκιμές. Τα 
καθήκοντα αυτά δύναται να τα αναθέσει σε τρίτους. 

Μετά την χορήγηση εκ μέρους του κοινοποιημένου ορ¬ 
γανισμού της έκθεσης όπου επιβεβαιώνεται ότι ο τεχνικός 
φάκελος ικανοποιεί τις διατάξεις της παρούσας απόφα¬ 
σης, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινό¬ 
τητα αντιπρόσωπός του δύναται να επιθέσει τη σήμανση 
ΩΕ στον εξοπλισμό και να εκδώσει δήλωση ΕΚ συμμόρ¬ 
φωσης δυνάμει των άρθρων 7 και 6, για την οποία θα έχει 
πλήρη ευθύνη. 

6. Αξιολόγηση από τον κοινοποιημένο οργανισμό κατά 
τη διάρκεια της παραγωγής 

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του μεριμνά για την 
περαιτέρω συμμετοχή του κοινοποιημένου οργανισμού 
στη φάση παραγωγής σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες 
διαδικασίες που επιλέγονται από τον κατασκευαστή ή τον 
εγκατεστημένο στην Κοινότητα αντιπρόσωπό του: 

- Ο κοινοποιημένος οργανισμός προβαίνει σε περιοδι¬ 
κούς ελέγχους για να επαληθεύσει τη συνέχιση της συμ¬ 
μόρφωσης του κατασκευαζόμενου εξοπλισμού με τον τε¬ 
χνικό φάκελο και τις απαιτήσεις της απόφασης. Συγκε¬ 
κριμένα, ο κοινοποιημένος οργανισμός επικεντρώνει την 
προσοχή του: 

- στην ορθή και πλήρη σήμανση του εξοπλισμού σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 7, 

- στην έκδοση δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 6, 

- στα εφαρμοσθέντα τεχνικά μέσα και τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης των αβεβαιοτήτων που οφείλονται στη δια¬ 
κύμανση της ποιότητας της παραγωγής καθώς και στη 
σχέση τους με το εγγυημένο επίπεδο ηχητικής ισχύος. 

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του παρέχουν στον 
κοινοποιημένο οργανισμό πλήρη πρόσβαση σε όλη την 
εσωτερική τεκμηρίωση που αφορά τις διαδικασίες αυτές, 
τα τρέχοντα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων της 
επιχείρησης και, εφόσον έχουν ληφθεί, τα σχετικά μέτρα 
θεραπείας. 

Αν οι προαναφερόμενοι έλεγχοι δώσουν μη ικανοποιη¬ 
τικά αποτελέσματα, τότε μόνον ο κοινοποιημένος οργανι¬ 
σμός εκτελεί δοκιμές θορύβου, οι οποίες, σύμφωνα με 
την εμπειρία του, είναι δυνατό να απλοποιηθούν ή να εκτε- 
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λεσθούν πλήρως σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτή¬ 
ματος III για τον οικείο τύπο εξοπλισμού. 

- Ο κοινοποιημένος οργανισμός εκτελεί ή αναθέτει σε 
τρίτους την εκτέλεση ελέγχου των προϊόντων σε άτακτα 
χρονικά διαστήματα. Κατάλληλο δείγμα του τελικού εξο¬ 
πλισμού που επιλέγεται από τον κοινοποιημένο οργανι¬ 
σμό, πρέπει να υποβληθεί σε εξέταση· είναι επίσης δυ¬ 
νατό να εκτελεσθούν κατάλληλες δοκιμές θορύβου 
όπως προβλέπεται στο παράρτημα III, ή ισοδύναμες δο¬ 
κιμές, για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του προϊό¬ 
ντος με τις οικείες απαιτήσεις της απόφασης. Ο έλεγχος 
του προϊόντος πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
πτυχές: 

- την ορθή και πλήρη επισήμανση του εξοπλισμού σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 7, 

- την έκδοση της δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης σύμφωνα 
με το άρθρο 6. 


Και στις δύο αυτές διαδικασίες, η συχνότητα των ελέγ¬ 
χων ορίζεται από τον κοινοποιημένο οργανισμό ανάλογα 
με τα αποτελέσματα αξιολογήσεων και την ανάγκη παρα¬ 
κολούθησης επανορθωτικών ενεργειών, ενώ περαιτέρω 
καθοδήγηση για τη συχνότητα των ελέγχων μπορεί να δο¬ 
θεί από το ετήσιο ύψος της παραγωγής και την γενική αξιο- 
πιστίατου κατασκευαστή να διατηρείτις εγγυημένες τιμές. 
Πάντως, ο έλεγχος πρέπει να γίνεταιτουλάχιστον ανάτριε- 
τία, και τα αποτελέσματάτου να κοινοποιούνται στις αρμό¬ 
διες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 (παράγ. 12). 

Αν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την αληθοφάνεια 
του τεχνικού φακέλου ή την τήρησή του κατά την παρα¬ 
γωγή, ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει σχετικά 
τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, και τις ως άνω αρ¬ 
μόδιες αρχές. 

Στις περιπτώσεις που ο ελεγχόμενος εξοπλισμός δεν 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας απόφα¬ 
σης, ο κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει να ενημερώ¬ 
σει την αρμόδια αρχή που προέβη στην κοινοποίηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 

1. Το παράρτημα αυτό περιγράφει τη διαδικασία με την 
οποία ο κατασκευαστής, ή ο εγκατεστημένος στην Κοινό¬ 
τητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, βεβαιώνει 
και δηλώνει ότι ο εξοπλισμός ο οποίος έλαβε τη βεβαίωση 
που αναφέρεται στο σημείο 4, είναι σύμφωνος προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Ο κατασκευαστής, 
ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του, επιθέτει στον εξοπλισμό τη σήμανση 
ΟΕ συνοδευόμενη από τις πληροφορίες που απαιτεί το 
άρθρο 7 και συντάσσει τη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6. 

2. Η αίτηση εξέτασης ανά μονάδα υποβάλλεται από τον 
κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του σε κοινοποιημένο 
οργανισμό της εκλογής του. 

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει: 

-το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, αν η 
αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρό¬ 
σωπό του, επιπροσθέτως το όνομα και τη διεύθυνσή του, 

- έγγραφη δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί 
σε άλλον κοινοποιημένο οργανισμό, 

- τεχνικό φάκελο σύμφωνο με τις ακόλουθες απαιτή¬ 
σεις: 

- περιγραφή του εξοπλισμού, 

- μάρκα, 

- εμπορική ονομασία, 


- τύπο, σειρά και αριθμούς, 

- τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώρι¬ 
ση του εξοπλισμού και την αξιολόγηση των εκπομπών θο¬ 
ρύβου που προκαλεί. Στα στοιχεία αυτά, εφόσον χρειάζε¬ 
ται, περιλαμβάνονται σχηματικά διαγράμματα καθώς και 
όλες οι περιγραφές και οι εξηγήσεις που απαιτούνται για 
την κατανόηση τους, 

- αναφορά στην παρούσα απόφαση. 

3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει: 

- να εξετάσει αν ο εξοπλισμός κατασκευάστηκε σύμφω¬ 
να με τον τεχνικό φάκελο, 

-να συμφωνήσει μαζί με τον αιτούντα για το μέρος όπου 
θα διεξαχθούν οι δοκιμές θορύβου, σύμφωνα με την πα¬ 
ρούσα απόφαση, 

- σύμφωνα με την παρούσα απόφαση να εκτελέσει τις 
δοκιμές θορύβου ή να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεσή 
τους. 

4. Εφόσον ο εξοπλισμός πληροί της διατάξεις της πα¬ 
ρούσας απόφασης, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορη¬ 
γεί στον αιτούντα πιστοποιητικό συμμόρφωσης όπως πε- 
ριγράφεται στο παράρτημα X. 

Αν ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνηθεί να χορηγήσει 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης, οφείλει να αναφέρει λε¬ 
πτομερώς τους σχετικούς λόγους. 

5. Ο κατασκευαστής, ή ο εγκατεστημένος στην Κοινό¬ 
τητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, τηρεί μαζί με 
τον τεχνικό φάκελο αντίγραφα του πιστοποιητικού συμ¬ 
μόρφωσης επί δεκαετία μετά τη διάθεση του εξοπλισμού 
στην αγορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Το παρόν παράρτημα περιγράφει τη διαδικασία με 
την οποία ο κατασκευαστής, ο οποίος πληροί τις υποχρε¬ 
ώσεις του σημείου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο υπόψη 
εξοπλισμός είναι σύμφωνος προς τις απαιτήσεις της πα¬ 
ρούσας απόφασης. Ο κατασκευαστής, ή ο εγκατεστημέ¬ 
νος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός 
του, επιθέτει σε κάθε προϊόν τη σήμανση ΟΕ συνοδευό- 
μενη από τις πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 7 και συ¬ 
ντάσσει τη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 6. 

2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα 
ποιότητας για το σχεδίασμά, την κατασκευή, την τελική 
επιθεώρηση των προϊόντων και τις δοκιμές όπως ορίζεται 
στο σημείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέ- 
ρεται στο σημείο 4. 

3. Σύστημα διασφάλισης της ποιότητας 

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο ορ¬ 
γανισμό της εκλογής του αίτηση αξιολόγησης του συστή¬ 
ματος ποιότητας που ακολουθεί. 

Η αίτηση περιλαμβάνει: 

- όλες τις σχετικές πληροφορίες για την προβλεπόμενη 
κατηγορία προϊόντων, περιλαμβανομένων των τεχνικών 
φακέλων όλων των εξοπλισμών που βρίσκονται στη φάση 
σχεδιασμού ή παραγωγής και ο οποίος πρέπει να περιέ¬ 
χει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατε¬ 
στημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώ¬ 
που του, 

- περιγραφή του εξοπλισμού, 

- μάρκα, 

- εμπορική ονομασία, 

- τύπο, σειρά και αριθμούς, 

- τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώρι¬ 
ση του εξοπλισμού και την αξιολόγηση των εκπομπών θο¬ 
ρύβου που προκαλει'· στα στοιχεία αυτά, εφόσον χρειάζε¬ 
ται, περιλαμβάνονται σχηματικά διαγράμματα καθώς και 
όλες οι περιγραφές και οι εξηγήσεις που απαιτούνται για 
την κατανόησή τους, 

- αναφορά στην παρούσα απόφαση, 

- τεχνική έκθεση για τις μετρήσεις θορύβου που διεξή- 
χθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφα¬ 
σης, 

- τα εφαρμοσθέντα τεχνικά μέσα και τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης των αβεβαιοτήτων που οφείλονται στη δια¬ 
κύμανση της ποιότητας της παραγωγής καθώς και η σχέ¬ 
ση τους με το εγγυημένο επίπεδο ηχητικής ισχύος, 

- αντίγραφο της δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης, 

- το φάκελο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

3.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συμμόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις των δια¬ 
τάξεων της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν γι’ αυτό. 

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμό¬ 
ζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιέχοντας κατά συστη¬ 
ματικό και τακτικό τρόπο, σε ένα φάκελο, υπό τη μορφή 


γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος 
του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία 
των διαδικαστικών και ποιοτικών μέτρων, όπως προγραμ¬ 
μάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. 

3.3. Ο φάκελος περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή: 

- των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευ¬ 
θυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά 
την ποιότητα του σχεδιασμού και των προϊόντων, 

- του τεχνικού φακέλου που πρέπει να καταρτίζεται για 
κάθε προϊόν, ο οποίος περιέχει τουλάχιστον τις πληρο¬ 
φορίες που αναφέρονται στο σημείο 3.1 για τους τεχνι¬ 
κούς φακέλους που αναφέρονται εκεί, 

- των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδια- 
σμού, των διαδικασιών και συστηματικών δράσεων που 
θα χρησιμοποιούνται κατά το σχεδίασμά των προϊόντων, 
όσον αφορά την καλυπτόμενη κατηγορία εξοπλισμού, 

- των αντιστοίχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού 
ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, των συστηματι¬ 
κών διαδικασιών και δράσεων που θα χρησιμοποιηθούν, 

- των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται 
πριν, κατά και μετά την κατασκευή και της συχνότητας 
διεξαγωγής τους, 

- των αρχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρη¬ 
σης και τα στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, οι εκθέ¬ 
σεις προσόντων του αρμοδίου προσωπικού, κ.λπ., 

- των μέσων που επιτρέπουν να επαληθεύεται η επίτευ¬ 
ξη της επιθυμητής ποιότητας σχεδιασμού και προϊόντων, 
καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος 
ποιότητας. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα 
ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται προς 
τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεκμαί- 
ρειτη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές όσον αφορά 
τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμό- 
ζουντο ΕΝ 130 9001. 

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέ¬ 
λος, το οποίο έχει ως αξιολογητής, πείρα της τεχνολογίας 
του εξοπλισμού. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει 
επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατα¬ 
σκευαστή. 

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινο¬ 
ποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και 
την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να 
πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα 
ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί με κα¬ 
τάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο. 

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ενημερώνει συνε¬ 
χώς τον κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος ενέκρινε το 
σύστημα ποιότητας, για κάθε εκσυγχρονισμό του συστή¬ 
ματος ποιότητας που μελετάται. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινό- 
μενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τρο¬ 
ποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πλη¬ 
ροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή εάν 
χρειάζεται επαναξιολόγηση. 
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Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοι¬ 
νοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εξέτασης 
και την αιτιολογημένη απόφαση. 

4. Επιτήρηση ΕΚ υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου 
οργανισμού 

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζεται ότι ο 
κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις οι οποί¬ 
ες απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο 
οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, 
στους χώρους σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεώρησης 
και δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες και ιδίως: 

- το φάκελο του συστήματος ποιότητας, 

- τα αρχεία ποιότητας που προβλέπονται από το σχε- 
διαστικό μέρος του συστήματος ποιότητας, όπως αποτε¬ 
λέσματα αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών, κ.λπ., 

- τα αρχεία ποιότητας που προβλέπονται από το κατα¬ 
σκευαστικό μέρος του συστήματος ποιότητας, όπως τις 
εκθέσεις επιθεωρήσεων και τα δεδομένα δοκιμών, τα δε¬ 
δομένα βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρ¬ 
μοδίου προσωπικού, κ.λπ. 

4.3.0 κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει, κατά τακτά 
διαστήματα, ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατα¬ 


σκευαστής διατηρεί και εφαρμόζειτο σύστημα ποιότητας 
και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 

4.4. Εξάλλου, ο κοινοποιημένος οργανισμός δύναται να 
πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατα¬ 
σκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός δύναται να διεξάγει ή να 
φροντίζει για τη διεξαγωγή δοκιμών προκειμένου να επα- 
ληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, 
εφόσον χρειάζεται. Χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση 
της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθε¬ 
ση δοκιμής. 

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των αρμό¬ 
διων αρχών, για περίοδο που λήγει τουλάχιστον δέκα έτη 
από την τελευταία ημερομηνία παραγωγής του εξοπλι¬ 
σμού: 

- το φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 δεύτερο 
εδάφιο δεύτερη περίπτωση, 

- τις προσαρμογές που προβλέπονται στο σημείο 3.4 
δεύτερο εδάφιο, 

-τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργα¬ 
νισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4, τελευταίο εδά¬ 
φιο και τα σημεία 4.3 και 4.4. 

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός παρέχει στους άλ¬ 
λους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληρο¬ 
φορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότη¬ 
τας που χορηγούνται ή ανακαλούνται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

1. Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό 
του που είναι επιφορτισμένοι με την εκτέλεση των διαδι¬ 
κασιών εξέτασης δε δύνανται να είναι ούτε ο σχεδιαστής, 
ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο προμηθευτής, ούτε ο αρ¬ 
μόδιος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, ούτε ο εντο- 
λοδόχος ενός από τα μέρη αυτά. Δεν δύνανται να παρεμ¬ 
βαίνουν ούτε άμεσα, ούτε ως εντολοδόχοι στο σχεδία¬ 
σμά, την κατασκευή, την εμπορία ή τη συντήρηση του εν 
λόγω εξοπλισμού, ούτε να αντιπροσωπεύουντα μέρη που 
ασκούν τις δραστηριότητες αυτές. Αυτό δεν αποκλείει τη 
δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ 
του κατασκευαστή και του οργανισμού. 

2. Ο οργανισμός και το προσωπικό του οφείλουν να 
εκτελούντις αξιολογήσεις και τους ελέγχους με τη μεγα¬ 
λύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και τη μεγαλύτερη 
τεχνική επάρκεια και οφείλουν να είναι απαλλαγμένοι από 
κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομικής φύσεως, 
που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα 
αποτελέσματα του έργου τους, ιδιαίτερα εάν προέρχο¬ 
νται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμ¬ 
φέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων. 

3.0 οργανισμός πρέπει να διαθέτειτο προσωπικό καιτα 
αναγκαία μέσα για να επιτελεί με ικανοποιητικό τρόπο τα 
τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με τις 
ενέργειες επιθεώρησης και την επιτήρηση. Πρέπει, ομοί¬ 


ως, να έχει πρόσβαση στο αναγκαίο υλικό για κάθε έκτα¬ 
κτο έλεγχο. 

4. Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τους ελέγ¬ 
χους πρέπει να διαθέτει: 

- καλή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, 

- ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά με την 
αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου, 

- ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά με τις 
δοκιμές που διεξάγει και επαρκή πρακτική εμπειρία των 
δοκιμών αυτών, 

- την απαιτούμενη ικανότητα για τη σύνταξη των πιστο¬ 
ποιητικών, πρακτικών και εκθέσεων που είναι αναγκαία 
για να αποδεικνύουν ότι διεξήχθησαν οι δοκιμές. 

5. Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την αμεροληψία του 
προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τους ελέγχους. 
Το ύψος της αμοιβής των ελεγκτών δεν πρέπει να εξαρ- 
τάται ούτε από τον αριθμό των ελέγχων που διεξάγει, ού¬ 
τε από τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. 

6. Ο οργανισμός οφείλει να συνάψει σύμβαση ασφάλι¬ 
σης αστικής ευθύνης, εκτός εάν η ευθύνη αυτή καλύπτε¬ 
ται από το κράτος, βάσει του εθνικού δικαίου, ή εάν οι δο¬ 
κιμές διενεργούνται άμεσα από το κράτος μέλος. 

7. Το προσωπικό του οργανισμού τηρεί το επαγγελμα¬ 
τικό απόρρητο όσον αφορά όλες τις πληροφορίες που 
περιέχονται στη γνώση του κατά την άσκηση των καθηκό¬ 
ντων του (πλην έναντι των αρμοδίων διοικητικών αρχών), 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης ή άλλων διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 

3. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

4. ΕΚΔΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
αριθ. ημερομηνία: 

Μετρηθείσα στάθμη ηχητικής ισχύος: 

.οΒ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ 

././ΕΚ 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τύπος του εξοπλισμού: 

Εμπορική ονομασία: 

Αριθμός τύπου: 

Τύπος κινητήρα (-ων): 

Άλλα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Κατηγορία: 

Αναγνωριστικός αριθμός: 

Κατασκευαστής: 

Ισχύς/στροφές: 


8. ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘ¬ 
ΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟ¬ 
ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: 


9. ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟ 


Τύπος Σφραγίδα 


Υπογραφή 


Ημερομηνία././ 

Άρθρο 17 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα- 
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Άρθρο 18 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 κάθε διάταξη που 
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανά¬ 
γεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν καταργείται. 

Άρθρο 19 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Ν. Μ ΠΙΣΤΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΛΕΞ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Β.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 








19796 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 210 52 21 004 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙΙρ: νν\Λ/\Λ/.θί·9Γ - β-ιτΐ3ίΙ: \λ/θ&ιτι 351 θγ @ βί. 9γ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310) 423 956 
(210) 413 5228 
(2610) 638 109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1 
ΛΕΣΒΟΣ -Αγ. Ειρήνης 10 


(2410) 597449 
(26610) 89 157 
(26610) 89105 
(2810) 396 409 
(22510) 37 181 
(22510) 37 187 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 βυΐΌ. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 ευ ιό για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - γοιτι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θυτο ανάτεμάχιο, 
ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 βυΐΌ ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπΙθΓηβί 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 

3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 

3512 


ΘΙΙΓΟ 

ΘΙΙΓΟ 

ΘΙΙΓΟ 

ΘΙΙΓΟ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 



352 

17,60 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' καιΔ' 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 θυτο ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπίθίτίθί, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

1 Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











































